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प्राधिकृत प्रकाशन 
BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp . Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya ,Mumbai400 032 , and /or concerned Department upto other purchaser shall in his sole discretion think fit. 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

( 2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order, whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order , 

(3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 

8. In the ase of non - delivery and / or delayed delivery ainst 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
( A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(6 ) Copies of PMT SSI | CSPO / NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached ( in Demand Draft). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
( d ) VAT/CST Registration , 

complete the contract according to his tender, if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax /value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year ,(1) Details regarding participation of such Tender 

by the Development Commissioner (Inds.) and Central 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past, if any , 
( g ) Ifthe tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

(c ) The Development Commissioner (Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as Technical 

Purchasing Officer, Mumbai, may exempt firms of standing from 
Tender Envelope 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 
(B ) The second envelope should contain only price Tender 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
Form , quotations and conditions. 

produce from the Director of Supplies and Disposals , Mumbai, a 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender . 

Supplies and Disposals, Government of India . The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post. Delay in postaldelivery ( d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

( ii ) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

(iii) S.S.I. Units permanently registered with B.I., 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

(iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O.(Maharashtra State) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the 

The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to 

Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 

quotations will be rejected . 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 


66 


(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088 /( 2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units.) 

( 3 ) 
ATT HA (grquit)—8 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However , In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1 ) Supplier registered with D.G.S. and D. having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs. 25,000 

only . 
( 3 ) The S.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs. 50,000 of purchase value. 
As 

.per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs. 
50,000 maxímum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax/VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . — Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges, where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(b ) Tender No. 

( c ) Opening date of tender. 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act, 1949, or the Bombay Opium Act , 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts. 

13. Release of controlled materials.—Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner ( Inds .) and Central 
Purchasing Officer . 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights, if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds.) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time (and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

( iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner (Inds. ) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final), have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer , Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries , Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise, the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co -operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture. S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities / concessions etc. 
Note. 

( 1 ) Tender Sample. - Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers.— Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

( 3) Packing :-Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian StandardsSpecifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund, MHADA Building, Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 
16. General Instructions 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original. 
( 3) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies , packing, freight charges etc. ) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
( 4 ) Fall Clause . — It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner (Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the st res are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (originalmanufacture of the machinery). 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals. 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender , they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted items must be submitted 

alongwith quotations. 
(13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

paymentmade therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee, if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guaranteě . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19 ) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
(21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website. A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender . 
(22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract . No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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अधिष्ठाता , श्री . वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , यवतमाळ 


निविदा सूचना 


श्री . वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेकरिता सन २०१४-१५ या वर्षामध्ये खरेदी करावयाच्या 
यंत्रसामग्रीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याकरिता उत्पादक व अधिकृत विक्रेते यांच्याकडून द्वि -लिफाफा पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहे : 


निविदा 


कोरे निविदा फॉर्म 

किंमत 


भरावयाची कमीतकमी 

बयाणा रक्कम 


फॉर्म क्र . 


विवरण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


७५० 


६,३०० 


फ्रीज फॉर रिएजेंटस् व किटस् 
फ्रीज फॉर ब्लडकापोनंटस् बॅग स्टोअरेज 


२ 


७५० 


७,५०० 


३ 


क्रायोबाथ 


५०० 


५ , ९१० 


४ 


डोनरकोच 


५०० 


५,४०० 


कोरे निविदा फॉर्म विक्रीचा कालावधी दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत . 


निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १ जानेवारी २०१५ , दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत . 
तांत्रिक निविदा उघडण्याची दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजता . 


एक अथवा सर्व निविदा मान्य करण्याचे अथवा ( कोणतेही कारण न देता ) नाकारण्याचे अधिकार अधिष्ठाता, यांनी राखून ठेवलेले आहे . 


अधिष्ठाता, 
श्री . वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , 


क्र.शावैमय / मध्य भांडार / रुग्णालय /१६६६१-६२ / २०१४ , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ . 


यवतमाळ . 


भाग दोन ( पुरवणी) -१ अ 
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अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , वजिराबाद, नांदेड 


निविदा सूचना 


शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , नांदेड येथे वार्षिक योजना सन २०१४-२०१५ शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय संलग्नित रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन 
व बळकटीकरण अंतर्गत यंत्रसामग्री खरेदी करण्याकरिता अधिकृत विक्रेते, प्रकाशक , लघुउद्योजक, सहकारी संस्था यांच्याकडून विहित नमुन्यात द्वि-लिफाफा 
पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहे. यंत्रसामग्रीचा तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in व संचालक , आयुष संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांची वेबसाईट www.mahayush.gov.in अधिष्ठाता , शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड यांची वेबसाईट 
www.ayurvedinstitute.com यावर उपलब्ध आहे . 

( १) निवेदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रसामग्रीच्या निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील किंवा वरील वेबसाईटवरून आपण डाऊनलोड करून ते 
मुदतीच्या आत अटी व शर्तीप्रमाणे पाठवू शकता. 


( २ ) निविदा अर्ज विक्री अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड यांच्या कार्यालयात दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते १ जानेवारी २०१५ 
पर्यंत असून निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १ जानेवारी २०१५ पर्यंत सायंकाळी ५-३० पर्यंत राहील . या दरम्यान रोख रक्कम यंत्रसामग्री खरेदीची 
संपूर्ण निविदांची किंमत उपरोक्त वेबसाईटवर दिलेली रक्कम ( ना - परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील किंवा डाऊनलोड करून पाठविण्यात आलेल्या 
निविदेसोबत सदर रकमेचे धनादेश जोडण्यात यावे. 


( ३) खालील सही करणारा अधिकारी कोणतेही कारण न देता सर्व निविदा अंशतः किंवा पूर्णतः स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा तसेच खरेदी 
करावयाच्या यंत्रसामग्रीच्या संख्येत वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहेत . 


अधिष्ठाता, 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड . 


क्र . शाआमनां / लेखा / डे-२ / ६६० ९ -११ / २०१४ , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


कारागृह उप महानिरीक्षक (मु .), महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

ई-टेंडर नोटीस 
महाराष्ट्र राज्य कारागृह विभागाकरिता खालील नमूद कामांसाठी ई-टेंडर मागविण्यात येत आहेत. टेंडर संदर्भातील सर्व कागदपत्रे खालील नमूद ई-टेंडर 
साईट्सवर दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ पासून दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ पर्यंत खरेदी व डाऊनलोड करता येतील : 


Name of Work 


Quantity 


Sr. 
No. 


Tender Form 

Fee 


Estimated 

Cost 


Period of 
Completion 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Rs . 


Rs . 


( Rs. Lakhs ) 


1 


750 


100 


3,00,000 


Hand Held Metal Detector 
(HHMD ) 


29th December 

2014. 


2 


Walkie - Talkie Set 


2,000 


120 


25,00,000 


29th December 

2014. 


ई-टेंडरींग प्रक्रियेत भाग घेण्याबाबत आवश्यक असणारी सर्व माहिती टेंडरच्या कागदपत्रांसह उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 


Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in 


स्वाती साठे , 
कारागृह उप महानिरीक्षक ( मु .), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


& 
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DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF PRISON (HQ .), MAHARASHTRA STATE , PUNE 


E - Tender Notice 


Online tenders for below mentioned work are invited by Maharashtra Prison Department. Tender documents 
will be available on below mentioned e- Tendering site for purchase and downloading from 4th December 2014 to 
29th December 2014 : 


Name of Work 


Sr. 
No. 


Tender Form 

Fee 


Quantity 


Estimated 

Cost 


Period of 
Completion 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs . 


Rs. 


( Rs. Lakhs) 

3,00,000 


1 


750 


100 


Hand Held Metal Detector 
(HHMD ) 


29th December 

2014 . 


2 


Walkie - Talkie Set 


2,000 


120 


25,00,000 


29th December 

2014 . 


Additional details regarding e -tendering process are available in tender document . 
Main Portal : http://maharashtra.etenders.in 
Prison Department Portal : http://mpd.maharashtra.etenders.in 


क्र . मेन्टेनेंस / जाहिरात / सुरक्षा उपकरणे/ 
87088 / 7088-84 / 07 &T- & , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ . 


SWATI SATHE , 
Deputy Inspector General of Prison (HQ .), 

Maharashtra State, Pune. 
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७ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या संस्थेकरिता दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी अधिष्ठाता, सर्वोपचार 
रुग्णालय , धुळे याद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, मुंबई यांच्यावतीने मेडिकल प्राणवायू, नायट्रस ऑक्साईड वायू व मेडिकल कार्बनडाय ऑक्साईड वायूरिकामे 
सिलेंडर रिफिलींग करून ने- आण वाहतूक करण्यासाठी दोन लिफाफे पद्धतीनुसार मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदेतील अटी व शर्ती निविदा 
फॉर्मसोबत उपलब्ध आहेत. निविदा फॉर्म विक्री दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत ( शासकीय सुट्टी 
वगळता) कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी शल्यवस्तुभांडार विभाग, सर्वोपचार रुग्णालय ( चक्करबर्डी परिसर) सुरत बायपास हायवेजवळ , धुळे येथे 
सकाळी १०-०० वा. ते दुपारी १४-०० वा. तसेच दुपारी १५-०० वा . ते सायंकाळी १७-४५ वाजेपर्यंत करण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे . 


FIRST EXTENSION 


The Dean , Sarvopchar Rugnalay , Dhule on behalf of Governor of Maharashtra , Mumbai invites separate 
sealed tenders for the period 1st January 2015 to 31st December 2015 as per Two Envelope System ( Two Bid 
System ) for refilling and transport ( to and fro ) of Medical Oxygen and Medical Nitrous Oxide Cylinders . Terms 
and conditions will be enclosed with tender form. Sale of tender from 15th December 2014 to 29th December 
2014 at 10-00 a.m. to 14-00 p.m. and 15-00 p.m. to 17-45 p.m. ( excluding Government holiday ). Tender form will 
available at Surgical Store , Sarvopchar Rugnalay , Chakkarbardi Parisar , Near Surat By- Pass Highway , Dhule . 


Dean, 
Sarvopchar Rugnalay , Dhule. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबादकरिता निम्ननिर्देशित खरेदी करावयाच्या यंत्रसामग्रीकरिता दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु सदरील निविदेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत उत्पादक आणि अधिकृत पुरवठाधारक यांच्याकडून दोन लिफाफा पद्धतीने 
मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


यंत्रसामग्रीचेनाव 


नग 


अनामत रक्कम 


निविदा फॉर्मचे 


( EMD ) 


दर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


२ 


६ ,९ ०० 


७५० 


ब्लड कलेक्शन मॉनिटर 
२ बीओडी इन्क्युबेटर 
३ हायनोप्लास्टी सेट व ० डिग्री इन्डोस्कोप 


१ 


३,५१० 


५०० 


५,७०० 


५०० 


( १) निविदांच्या अटी व शर्ती आणि यंत्राची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 
औरंगाबाद येथे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० वा . ते 
दुपारी १-०० वा . व दुपारी २-०० वा. ते सायंकाळी ५-०० वा. दरम्यान रोख रक्कम ( ना -परतावा) प्रत्यक्ष भरल्यानंतरच मिळतील. मनिऑर्डर स्वीकारली 
जाणार नाही. कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 


( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक आणि तारीख उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. 


~ 


( ३ ) अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद यांनी निविदेतील परिमाण कमी अधिक करण्याचा अथवा निविदा पूर्णपणे रद्द करण्याचा 
अथवा कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. 


( ४ ) उपस्थित असलेल्या निविदाकारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ फक्त दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी 
दुपारी १२-०० वाजता मा . अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद यांच्या दालनात उघडण्यात येईल . 


( ५ ) पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदाधारकांनी अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी निविदा उघडण्याच्या दिवशी 
उपस्थित राहावे . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , औरंगाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


९ 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


ई- निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद हे विभागातील शासकीय दूध योजना, उदगीरसाठी 
सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्राचे नवीनीकरणद्वारे अॅनरोबीक सिस्टीमचा वापर करून बायोगॅस निर्मितीसह नवीन सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणी व कार्यान्विकरण 
करणे ” यासाठी अधिकृत व अनुभवी कंत्राटदाराकडून ई- निविदा आमंत्रित करीत आहे. 

संपूर्ण निविदा प्रक्रिया द्विलिफाफा ( तांत्रिक व वित्तीय दराचा) पद्धतीने ऑनलाईन असून या निविदेचे वेळापत्रक , शर्ती व अटी संबंधी अधिक माहिती 
असलेली ई- निविदा सूचना https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावरून दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ पासून उपलब्ध आहे . 


क्र . प्रादुविअ / औबाद / दुअ/ ईटीपी उदगीर / २०१४ / ४ ९९ २, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

औरंगाबाद . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

अधिष्ठाता , ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


निविदा सूचना 


मा . अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे-१ हे उत्पादक / अधिकृत विक्रेते व पुरवठादार/वितरक यांच्याकडून सन २०१५-२०१६ या कालावधीकरिता 
खालील नमूद बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीने जाहीर निविदा मागवीत आहेत : 


अ.क्र . 


कोऱ्या निविदा अर्जाचीकिंमत 


पुरवठा करावयाच्या बाबींचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


रुपये 


२,००० 


१,००० 


प्राणवायू ( आय.पी. ) 
२ नायट्रस ऑक्साईड ( आय . पी .) 
३ 

कार्बन डायऑक्साईड ( आय. पी . ) 
४ द्रवरूप प्राणवायू ( आय.पी.) 


२५० 


२,००० 


( १) निविदेचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११-०० 
ते दुपारी १-०० व दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत या रुग्णालयातील प्राणवायू पुरवठा विभाग या कार्यालयात मिळतील. 

( २) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मचीकिंमत मनीऑर्डरद्वारा स्वीकारली जाणार 
नाही. तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 


( ३ ) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १ जानेवारी २०१५ दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


अधिष्ठाता , 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे . 
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११ 


DEAN , SASSOON GENERAL HOSPITAL , PUNE 


Tender Notice 


The Dean , Sassoon General Hospital, Pune- 1 called sealed Tenders Forms for Suppliers, Manufacturers 
and Dealers for the following material for the year 2015-2016 : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Category and Details of its Items 

( 2 ) 


Cost of Blank Tender Form 

( 3 ) 


Rs. 


1 


Oxygen( I.P. ) 


2,000 


2 


Nitrous Oxide Gas ( I.P.) 


1,000 


3 


Carbon Dioxide ( I.P. ) 


250 


4 


Liquid Oxygen (I.P. ) 


2,000 


( 1) The blank Tender Forms are available from 11th December 2014 to 31st December 2014 during office 
hours between 11-00 a.m.to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in the office of Oxygen Department , Sassoon 
General Hospital, Pune. The blank Tender Forms ara available on cash payment ( non -refundable ) as shown 
against each item . 

( 2 ) Cost of blank Tender Form will not be accepted by Money Order or any other form i.e. D.D. Tender 
Form will not be sent by post. 


(3 ) The filled Tender Forms should reach in the office of the Administrative Officer , Sassoon General 
Hospital, Pune on or before 1st January 2015 upto 3-00 p.m. The Tenders received late will not be considered . 


क्र . ससरु / प्रावापुवि / बशावि / ९ २७३/ २०१४ , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ . 


Dean, 
Sassoon General Hospital, Pune . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज व संलग्नित रुग्णालयांकरिता निम्ननिर्देशित उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ 
ते ३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत पुरवठादाराकडून दोन लिफाफा पद्धतीनुसार मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


तपशील / यंत्रसामग्रीचे नाव 


प्रस्तावित 


बयाणा रक्कम 


निविदा 
क्रमांक 


नग 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 
( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१ 


४ 


५ 


६ 


१ 


८ 


१० 


२ 


१ 


रुपये 

रुपये 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज 
सेमीॲटो अॅनालायझर 

५०० 

५,००० 
२ न्युमेटीक टॉनिकेट 

५०० 

५,००० 
३ डीजीटल स्पायरोमिटर 

१ ५०० 

५,००० 
फिजिओग्राफ सिंगल चॅनेल 

१ ५०० 

५,००० 
फिजिओग्राफ थ्री चॅनेल 

५०० 

५,००० 
हाफकिन्स रॉड ८ एम.एम. ७० डिग्री टेलीस्कोप 

५०० 

५,००० 
ई . एन . टी . ट्रीटमेंट युनिट 

५०० 

५,००० 
सेमी ॲटोअनालायझर 

१ ५०० 

५,००० 
९ इलेक्ट्रोलायट अॅनालायझर 

५०० 

५,००० 
क्लोज सर्किट व्हीडीओ इक्विपमेंट ( ट्रायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 

५०० 

५,००० 
कॅमेरा अॅटॅचमेंट कॅमेरासहित व टी . व्ही . मॉनिटर ) 
११ सेमी अॅटोअनालायझर 

५०० 

५,००० 
१२ कॉपीयर झेरॉक्स मशीन 

१ ५०० 

५,००० 
१३ झेरॉक्स मशीन 

१ ५०० 

५,००० 
१४ लॅमिनार एअर फ्लो स्टेशन 

१ ५०० 

५,००० 
१५ बायोलॉजीकल सेप्टी कॅबिनेट ग्लास-IIA 

१ ५०० 

५,००० 
१६ ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर 

५०० 

५,००० 
हॅन्ड सिलर ( ब्लड बँक अॅन्ड सिलर ) 

१ ५०० 

५,००० 
१८ एल.सी.डी. प्रोजेक्टर , लॅपटॉप, स्क्रीन ( फोल्डेबल स्टॅण्डसहित ) 

५०० 

५,००० 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज 
१ सिंगल चिप कॅमेरा विथ प्रोसेसर अॅण्ड मॉनिटर 

५०० 

५,००० 
( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज येथील प्रशासकीय कार्यालयात 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अखेरच्या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी ( शासकीय सुट्या सोडून ) 
सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान ( ना- परतावा) रोख भरल्यानंतरच मिळतील . मनीऑर्डर स्वीकारली 
जाणार नाही . 

( २ ) वर दर्शविल्याप्रमाणे उपकरणाच्या मोहोरबंद लिफाफ्यातील निविदा अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज यांच्याकडे दिनांक 
१ जानेवारी २०१५ रोजी ( गुरुवार ) सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज यांनी कोणतीही निविदा कारण न दर्शविता स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार 
राखून ठेवलेला आहे . 

( ४ ) निविदाकारांच्या/ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी ( शनिवार ) सकाळी ११-०० वाजता मा . अधिष्ठाता, शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज यांच्या दालनात उघडण्यात येतील . 


१ 


२ 


१ 


. 


क्र . शावैममि / भांडार / प्रसिद्धी / ३०२६१ / १४ , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अंबाजोगाई 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या वतीने दोन लिफाफा पद्धतीनुसार ( टू बीड सिस्टीम) खालील कामाकरिता अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथे खालील यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीकरिता दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत दोन लिफाफा पद्धतीत खालील उपकरणांच्या निविदा मागविण्यांत याव्यात : 


जीवरसायनशास्त्र विभाग 


अ . 


निविदेसोबत जोडावयाची 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फार्म 
किंमत 


क्र . 


अनामत रक्कम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


१ 


९, ००० 


७५० 


इलिझा रिडर विथ वॉशर युनिट 
सेमी ॲटो अॅनालायझर युनिट 
इलेक्ट्रोलाईट अॅनालायझर युनिट 


१ 


७,५०० 


७५० 


९ ,००० 


७५० 


१. निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 

महाविद्यालय व रुग्णालय , अंबाजोगाई येथे ठेवण्यात आल्या आहेत . 
२ . निविदा फॉर्म विक्री 

दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ 

( कार्यालयीन वेळेत व सुटीचे दिवस सोडून ). 
३. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 


४ . 


निविदेचा लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक व वेळ 


दिनांक १ जानेवारी २०१५ सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत . 


५ . 


पोस्टाने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


६ . निविदा लिफाफा क्र . २, लिफाफा क्र . १ याची पूर्तता झाल्याशिवाय तसेच यंत्रसामग्रीचे प्रात्यक्षिक झाल्याशिवाय उघडण्यात येणार नाहीत . 
लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख व वेळ कार्यालयाद्वारे कळविण्यात येईल . 


अधिष्ठाता , 

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अंबाजोगाई, जिल्हा बीड. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


DEAN , SWAMI RAMANAND TEERTH RURAL GOVERNMENT 

MEDICAL COLLEGE , AMBAJOGAI 


Tender Notice 


On behalf of Governor of Maharashtra Dean , S.R.T.R.G.M.C., Ambajogai, Dist. Beed invites sealed 
Tender as per two envelope system ( Two bid System ) for the following Surgical Instruments /Equipments : 


Dept. of Opthalmology 


Name of the Instruments /Equipments 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


E.M.D. 
Amount 

( 4 ) 


Tender 
Form Fees 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs . 


Rs. 


1 


Eliza Reader with Washer Unit 


1 


9,000 


750 


2 


Semi Auto Analyzer Unit 


1 


7,500 


750 


3 


Electrolyte Analyzer Unit 


1 


9,000 


750 


1. The Tender Forms are available at the Dean Office , S.R.T.R.Government Medical College , Ambajogai. 

Terms and Conditions of the tender will be provided with Tender Form . 


2 . 


Sale of Tender Form 


Dated 9th December 2014 to Dated 31st December 
2014 (During Office hours ). 


3. Date of Submission of Tender 


.. Dated 31st December 2014 upto 5-00 p.m. 


4. Date of Opening of Envelope No. 1 


Dated 1st January 2015 at 4-00 p.m. 


5. Sale of Tender Form or receipt of tender Envelope will not be done by or accepted by courier/post. 


6. Tender without EMD will be invalid /rejected . 


7 . 


Date of opening of Envelope No. 2 will be informed only on compliance of Envelope No.1 and valid 
demonstration of equipment . 


No. SRTRGMC’A /Store /7989/ 2014 , 
Dated 4th December 2014 . 


Dean , 
Swami Ramanand Teerth Rural Govt. Medical 

College, Ambajogai, Dist . Beed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


१५ 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , लातूर 


निविदा सूचना 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर या रुग्णालयातील खालील निर्लेखित भंगार साहित्य विक्रीबाबत निविदा मागविण्यात 
येत आहेत : 


अ.क्र . 


निविदा तपशील 

( २ ) 


कोऱ्या निविदेचीकिंमत 

( ३ ) 


( १ ) 


रुपये 


१ 


भंगार साहित्य लोखंडी, लाकडी, प्लॅस्टीक , स्टील व इतर फर्निचर साहित्य 


५०० 


उपरोक्त निविदेचे कोरे फॉर्म ( अटी व शर्ती) भिन्न राहतील. वरील साहित्याच्या संख्येत पद्धतीनुसार कपात अथवा वाढ होण्याची शक्यता आहे. सदर 
निविदाचे फॉर्म या रुग्णालयातील कार्यालयात दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते १ जानेवारी २०१५ या कालावधीत सुट्टीचेदिवस सोडून सकाळी ११-०० ते दुपारी 
१-०० व दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होतील. निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २ जानेवारी २०१५ रोजी सायंकाळी ५-०० 
वाजेपर्यंत राहील . मोहोरबंद निविदा उघडण्याच्या तारखा निविदा फॉर्ममध्ये स्वतंत्रपणे देण्यात आलेल्या आहेत. विहित मुदतीनंतर आलेल्या आणि पोस्टाने किंवा 
कुरिअरने आलेल्या निविदा किंवा फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत, उघडण्यात येणार नाहीत. अपेक्षित किंमत न आल्यास दराच्या निविदा स्वीकारण्याचा अथवा 
नाकारण्याचा संपूर्ण अधिकार मा . अधिष्ठाता यांच्याकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 


क्र.शावैमसरुला/ भांडार / निविदा / १२५३८ / १४ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१४ . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
सर्वोपचार रुग्णालय , लातूर . 


प्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,धारणी,जिल्हाअमरावती 


१६ 


ई-निविदासूचनाक्रमांक३/२०१४-१५ 


महाराष्ट्रराज्याचेराज्यपालयांच्यावतीनेप्रकल्पअधिकारी,एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प,धारणी,जिल्हाअमरावतीयांचेकार्यक्षेत्रअंतर्गतयेतअसलेल्याअमरावतीजिल्ह्यातीलशासकीयआश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांनादूध,अंडी,केळीवऋतुमानानुसारउपलब्धफळेइत्यादीपुरविण्याकरितासन२०१४-२०१५च्यासंपूर्णसत्राकरिताई-टेंडरनोटीसनिविदापद्धतीनेमागविण्यातयेतआहे: 


निविदेचेविवरण 


ऑनलाईननिविदा 


अनु क्रमांक 


ऑनलाईननिविदाउघडण्याचा 

दिनांकववेळ 


दाखलकरण्याचा 


ऑनलाईननिविदा डाक्युमेटडाऊनलोड करण्याचादिनांक 

ववेळ 


दिनांकववेळ 


लिफाफाक्र.१मधील छायांकितप्रतीकार्यालयास दाखलकरण्याचाअंतिम दिनांकववेळ 

(५) 


(२) 


(३) 


(६) 


सन२०१४-२०१५यावर्षाकरितायाप्रकल्पाचेदिनांक२९नोव्हेंबर२०१४ 

दिनांक२९नोव्हेंबर२०१४ 

दिनांक२०डिसेंबर२०१४दिनांक२१डिसेंबर२०१४ अंतर्गतअसणारेअमरावतीजिल्ह्यातील२१ 
रोजी 
१०-०० 
वाजल्यापासून 
ते 
रोजी१०-००वाजल्यापासूनते 

रोजीसायंकाळी 

रोजी 
दुपारी शासकीयआश्रमशाळांतीलविद्यार्थ्यांनादूध, 

दिनांक१९डिसेंबर२०१४ 
दिनांक१९डिसेंबर२०१४ 

१७-००वाजेपर्यंत. 

१३-००वाजेनंतर. 
अंडी 
, 
केळी 
व 
ऋतुनुसार 
उपलब्ध 
फळे 

सायंकाळी१७-००वाजेपर्यंत.सायंकाळी१७-००वाजेपर्यंत. 
इत्यादी 
पुरविण्याबाबत 
. १.वरीलकामाचीसविस्तरमाहितीवनिविदेच्याअटीवशर्तीwww.mahatenders.gov.inयासंकेतस्थळावरदिनांक२९नोव्हेंबर२०१४रोजीसकाळी१०-००तेदिनांक१९डिसेंबर२०१४रोजीसायंकाळी १७-००वाजेपर्यंतउपलब्धराहीलवतीडाऊनलोडकरतायेईल. 

२.कोणतीहीसूचनानदेतानिविदारद्दकरण्याचाअधिकारवत्यातबदलकरण्याचाअधिकारप्रकल्पअधिकारीयांनीराखूनठेवलाआहे. ३.शाळेनिहायस्वतंत्रनिविदाभराव्यालागतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


प्रकल्पअधिकारी तथाअपरजिल्हाधिकारी, 
एकात्मिकआदिवासीविकासप्रकल्प, 

धारणी,जि.अमरावती. 


क्र.शाआशा/संकीर्ण-१७१४/प्र.क्र.७१/का-३(६)/१०१८८/२०१४, दिनांक२५नोव्हेंबर२०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


१७ 


गृहप्रमुख , शासकीय (ई.बी.सी. ) वसतिगृह , धानोरा रोड, बीड 


निविदा सूचना 


गृहप्रमुख, शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृह, बीड यांना दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जून २०१५ या कालावधीसाठी 
वसतिगृहास खालील लागणारे अन्नधान्य ,किराणा माल पुरविण्याबाबत खालील नमूद केलेले नियम व अटींवर फक्त सहा महिन्यांसाठी सीलबंद पाकिटात 
इष्ट पुरवठाधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत. तरी संबंधितांनी खालील नियम व अटी यांचेपालन करून निविदा या कार्यालयास ( वसतिगृहास ) , 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत सादर कराव्यात . उशीरा आलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही . 


नियम व अटी : 


( १) सीलबंद पाकिटात कोणत्या मालाचेदरपत्रक हे स्पष्ट नमूद करावे. त्यावर आपल्या फर्मचेनाव असावे. 


( २) दरपत्रक देताना अन्नधान्य,किराणा वस्तूंचा नमूना देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निविदाधारकांच्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. 


( ३ ) स्थानिक निविदाधारकांना प्राधान्य दिले जाईल . 


( ४ ) स्वतःच्या फर्म / दुकानाचा रजिस्ट्रेशन व व्यवसाय प्रमाणपत्राची सत्य प्रत जोडणे आवश्यक आहे व वास्तवात दुकान / फर्म असणे आवश्यक 
आहे . 


( ५ ) शासनाचा आयकर ( इन्कम टॅक्स सर्टिफिकेट ) भरल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी. 


( ६ ) किराणा व अन्नधान्य निविदेबरोबर रुपये ५०० ( रुपये पाचशे फक्त ) किमतीचा बँकेचा डी.डी./ सीडीआर, गृहप्रमुख, शासकीय ( ई.बी.सी. ) 
वसतिगृह , बीड यांचेनावे पाठवावा ( अनामत रक्कम ). 


( ७ ) खराब किंवा दिलेले धान्य /किराणा माल आपण दिलेल्या नमुन्यात नसेल तर , माल परत केला जाईल. माल बदलून योग्य माल देण्याची 
जबाबदारी आपणावरच राहील . 


( ८ ) किराणा/ अन्नधान्य साहित्य पुरवठा करत असताना त्यासंबंधी बीड जिल्हा अन्न व प्रशासन अगर तत्सम कार्यालयाकडून तपासणी करूनच 
माल पुरविण्यात यावा . या वसतिगृहास पुरवठा केलेला माल भेसळयुक्त असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी माल पुरवठा 
करणाऱ्या दुकानदारावरच राहील . 


(९ ) दरपत्रकामध्ये मालाचे भाव दर्शविताना प्रति किलोप्रमाणे दर्शवावे. ज्या वस्तूंचे दर मान्य झाले असतील त्याच वस्तूंचा पुरवठा करावा 
लागेल . 


( १० ) मालाची संपूर्ण खरेदी क्रेडिटवर राहील. वरिष्ठ कार्यालये यांचेकडून देयके मंजूर होऊन आल्यानंतर बिलाची रक्कम अदा केली जाईल . 
बील अदाई करण्यास विलंब झाला तर आपणास मालाचा पुरवठा बंद करता येणार नाही . 


( ११) पुरवठा केलेल्या मालावर कोणत्याही प्रकारे हमाली, कर, भाडे दिले जाणार नाही किंवा कोणतीही अधिकृत रक्कम दिली जाणार नाही. 


(१२) मंजूर निविदाधारकास मालाचा पुरवठा लगेच करावा लागेल . नंतरच बिले तीन प्रतीत ( मूळ, द्वितीय, तृतीय) सादर करावी लागतील . 


( १३) तांत्रिक किंवा शासकीय अडचणींमुळे तरतूद कमी झाल्यास बिलाची देयके, रक्कम तरतूद प्राप्त झाल्यावरच अदा केली जाईल . 


( १४ ) मंजूर निविदाधारकास रिकामे पोते/ तेलाचे डबे / बोचके / इतर बारदान साहित्य परत केले जाणार नाही. सर्व साहित्य वसतिगृहाच्या 
गरजेप्रमाणे मागविले जाईल . 


(१५ ) निविदा स्वीकारणेकिंवा नाकारणे याबाबतचे सर्व अधिकार ( अंतिम ) या कार्यालयाने राखून ठेवले आहेत . याची कृपया संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी . 
भाग दोन ( पुरवणी) -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


" 


निविदा फॉर्म " अ 


अनधान्य व किराणा 


दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जून २०१५ 


अनुक्रमांक 


वस्तूचेनाव 


दर प्रतिकिलो 


अनुक्रमांक 


वस्तूचेनाव 


दर प्रतिकिलो 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


धान्य : 


९ साबुदाणा 


१० पोहे 


• . 


१ गहू ( कल्याण - सोना) 
२ ज्वारी ( पांढरी ) 


११ खडे मीठ 


३ तांदूळ ( चंपावती) 


१२ दळलेले आयोडीनयुक्त मीठ 
१३ वाळलेली लाल मिरची नं .१ 


कडधान्ये : 


१४ 


अखंड हळद 


१ चवळी नं .१ 


१५ 


हळद पुडी 


२ 


हरभरा नं .१ 


१६ 


खाण्याचा सोडा 


• • 


३ मटकी नं.१ 


४ 


वाटाणा नं .१ 


मसाले 


५ 


मूग नं.१ 


१ लवंग 


२ शहाजीरे 


डाळी : 


३ मोहरी 


१ हरभरा डाळ 


४ जीरे 


२ तूरडाळ नं .१ 


५ 


काळीमिरी 


३ मूगडाळ नं .१ 


६ धणे 


४ 


मसूर डाळ नं.१ 


७ 


दगड फूल 


५ मटकी डाळ नं .१ 


८ तेज पान 


खसखस 


किराणा माल : 


१० विलायची 


१ शेंगदाणे नं . 


१ 


११ दालचिनी 


२ खोबरे नं .१ 


१२ निरमा पुडा 


३ 


रवा नं .१ 


१३ काडी पुडा 
१४ लिज्जत पापड 


४ 


मैदा नं.१ 


५ पांढरे तीळ नं . 


१ 


१५ फिनेल 


६ 


साखर नं .१ 


१६ दळलेला गरम मसाला 


७ 


गोडेतेल- शेंगदाणा/ करडी 


८ वनस्पती तूप ( डालडा ) 

( आय.ए.एस. मार्क नं .१) . 


( आय.ए.एस. ट्रेडमार्क ). 
१७ दळलेलीमिरची 

( आय.एस.आय. ट्रेडमार्क ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


" 


निविदा फॉर्म " ब 

भाजीपाला निविदा 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जून २०१५ 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भाजींचा तपशील 

( २ ) 


दर प्रतिकिलो 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


भाजींचा तपशील 

( २ ) 


दर प्रतिकिलो 

( ३ ) 


१ 


१५ 


दिल पसंत 


पालक भाजी 
शेपू भाजी 
मेथी भाजी 


लाल टोमॅटो 


३ 


४ 


चुक्का भाजी 
फूल गोबी 


हिरवे टोमॅटो 
भेंडी 
शेवगा शेंगा 
हिरवीमिरची 


५ 


६ 


पत्ता गोबी 


८ 


१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


९ 


कोथींबीर 
बटाटे 
लसूण 
वाळलेली मिरची 
लिंबू प्रतिडझन 
वाळलेला कांदा 
कडीपत्ता जुडी 
मोडाची मटकी 
मोडाचे वाटाणे 


आद्रक 
दोडका 
भोपळा 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


गवार शेंगा 


वांगे 


मोडाचे मूग 


मोडाचे हरभरे 


निविदा फॉर्म " क " 

धान्य दळणाच्या निविदा 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जून २०१५ 


अनुक्रमांक 

( १) 


दळणाचा तपशील 

( २) 


दर प्रति क्विंटल 

( ३ ) 


१ 


२ 
३ 


ज्वारी 
गहू 
हरभरा डाळ 
मसूर डाळ 
वाळलेली मिरची 
मीठ 


४ 


६ 


निविदा फॉर्म " ड " 

दूध पुरवठ्याच्या निविदा 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जून २०१५ 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


दुधाचा तपशील 


दर प्रतिलिटर 

( ३ ) 


( २) 


१ कृषाई 
२ प्रभात 
३ वारणा 
४ थोरात 

साईश्रद्धा 


निविदाधारकाची स्वाक्षरी व पत्ता . 


क्रमांक शाईबीसी / व. गृह/ बीड / दरपत्रक २०१४-१५ / ४०४ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१४ . 
भाग दोन ( पुरवणी ) -३ अ 


गृहप्रमुख , 
शासकीय ( ई.बी.सी. ) वसतिगृह, 

धानोरा रोड , बीड . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन , विक्रमगड 


निविदा सूचना 


शासकीय तंत्रनिकेतन, विक्रमगड या संस्थेला सन २०१४-१५ या वर्षासाठी संस्थेत शिकविल्या जाणाऱ्या वर्ग खोल्यांसाठी Green Chalk Writing 
Board व वॉटर कुलरसाठी वॉटर फिल्टर ( Water Filter) खरेदी करावयाचे आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित, इच्छुक व नोंदणीकृत पुरवठादार / उत्पादक / 
ठेकेदार / व्यावसायिक संस्था/ व्यक्ती यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, त्यांना या मालाचा पुरवठा करावयाचा असल्यास संस्थेच्या सूचना फलकावर 
प्रदर्शित केलेली निविदा सूचना पहावी व त्यामधील सूचनांप्रमाणे अंतिम दिनांकापर्यंत निविदा सादर करावी. 


खरेदीबाबतचे तांत्रिक विनिर्देश आणि शर्तीबाबत अधिक माहिती या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . 


पुरवठादाराकडे व्हॅट नंबर, पॅन नंबर , सीएसटी नंबर, टॅन नंबर असणे आवश्यक आहे. 
वरील निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख २४ डिसेंबर २०१४ ( सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत ) आहे . 


Email : gpvikramgad11@gmail.com फोन २५२०-२०३१२६/ ३३. 


क्र . शातंवि / भांडार / २०१४-१५ / १५२७ , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ . 


प्राचार्य, 
शासकीय तंत्रनिकेतन , विक्रमगड . 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे 
कॉमनवेल्थ इमारत, ३ रा मजला, लक्ष्मी पथ, पुणे 


ई-निविदा सूचना 


मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे विभागातील शासकीय दूध योजना व अंतर्गत शीतकरण 
केंद्र येथील खालील बाबींकरिता ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अनु 
क्रमांक 


बयाणा रक्कम 
किंमत 


निविदा संच शुल्क 

व्हॅटसह 


तपशील 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


२,२०,००० 


२,२५० 


४५,००० 


२,२५० 


ब 


७५,००० 


२,२५० 


अ १ पुणे विभागातील मशिनरी स्क्रॅप विक्री करणे 
अ २ पुणे विभागातील मोडमाल भंगार साहित्य विक्री करणे 

पुणे विभागातील निरुपयोगी वाहने विक्री करणे 
पुणे विभागांतर्गत शा.दु.यो. व कार्यालये येथे किटकनाशक 

औषध फवारणी ( पेस्ट कंट्रोल ) करणे . 
शा.दु.यो., मिरजकरिता द्रोणगिरी ( पनवेल ) येथून मिरज 
योजनेत फर्नेस ऑईलची 

वाहतूक 

करणे. 


क 


३०,००० 


२,२५० 


ड 


५५,००० 


२,२५० 


( १) निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन (ई- निविदा ) दोन लिफाफा (तांत्रिक व व्यापारी) पद्धतीने होईल . ई-निविदा सूचना व निविदेच्या अटी व शर्ती 
शासनाच्या http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

( २) निविदेचा तपशील पाहण्यासाठी / डाऊनलोड करण्यासाठी व सादर करण्यासाठी शासनाच्या http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १२-०० ते दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. तसेच निविदा उघडण्याचे वेळापत्रक 
वरील वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


१ 


. 


टीप. - तपशिलात दिलेल्या अ, ब, क व ड निविदेच्या अटी व शर्ती स्वतंत्र राहतील याची नोंद घ्यावी. 
Email : redairydevpune@yahoo.co.in , Tel. No. 020-24450230 , Fax No. 020-24450566 


क्र . प्रादुविअ/ पुणे/ ई-१ / २०१४-१५/ ४७ / भाग-१/ ४१०९ / २०१४ , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , 

पुणे. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


३ . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास यांनी निविदा सूचना क्र . आदुवि . ७/टेंडर नोटीस/ २०१४-१५ / १-३ अन्वये 
ई- निविदा मागविल्या आहेत . त्यापैकी खालील कामासाठी ई-निविदेस पहिली मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांना मिल्को टेस्टर पुरवठा , उभारणी व कार्यान्वित करणे-४४ नग 
निविदेची कागदपत्रे या साईट क्र . http://mahatenders.gov.in वर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत पाहता, 
डाऊनलोड व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटमध्ये सादर करता येतील. निविदाकारांनी ते पुरवठा करणार असलेल्या मिल्को टेस्टरचेप्रात्यक्षिक दिनांक २ जानेवारी २०१५ 
रोजी सकाळी ११-०० वाजता वरळी दुग्धशाळेत द्यावयाचे आहे. त्यासाठी त्यांनी वरळी दुग्धशाळेत सदर टेस्टर आणून त्याची उभारणी करावयाची आहे . 
चाचणी समाधानकारक न आढळल्यास संबंधित निविदा नाकारण्यात येईल. निविदा दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १४-०० वाजता सदर वेबसाईटवर 
या कार्यालयात उघडण्यात येतील . 

हेल्पसपोर्ट टोल फ्री नं . १८००-३०७०-२२३२ . 
मूळ निविदा सूचनेच्या इतर तपशिलात बदल नाही. 
दूरध्वनी क्र . २४९ ३७०६४ / ७०८७/ ५ ९ २९ / ९०१३ 


फॅक्स नं . 


२४ ९ ३७२०८ . 


वाय. ई. केरुरे ( भा.प्र.से.), 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने . 


FIRST EXTENSION 


On behalf of the Governor of Maharashtra , the undersigned had invited e - Tenders vide Tender Notice 
No. DDC . 7 / Tender Notice /2014-15 / 1-3 , for various works. Out of these First Extension is given for the 
tender of following work 

Sr. No. 3.— Supply , Installation and Commissioning of Milko Tester at various places in Maharashtra 
44 Nos . 


Bidding documents can be seen , downloaded and submitted from the website http://mahatenders.gov.in 
upto 31st December 2014 , 17-00 hrs. Demonstration / Trials of the Milko Testers to be supplied by tenderers 
is scheduled on 2nd January 2015 at 11-00 hrs. at Worli Dairy . The tenderers shall provide and install 
the sample unit for this trial. If the trial is found unsuccessful, the tender offer is liable for rejection . 
Tender will be opened on 3rd January 2015 at 14-00 hrs. on this website, in the office . 


Help Support - Toll Free No. 1800-3070-2232 . 


All other details of original tender Notice remain unchanged . 


Y. E. KERURE ( I.A.S.) , 
Dairy Development Commissioner , 

Maharashtra State , Mumbai. 
For and on behalf of the Governor of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १ ९ ३६ 


२३ 


शुद्धिपत्र 


अ.क्र . 


याद्वारे सर्व पुरवठाधारकांना सूचित करण्यात येते की, या प्रकल्पांतर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील / अनुदानित आश्रमशाळेतील प्रकल्पस्तरीय क्रीडा 
स्पर्धा आयोजित करण्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . त्यामध्ये निविदा विक्री, निविदा स्वीकारणे, निविदा उघडण्याकरिता खालीलप्रमाणे तारीख 
निश्चित करण्यात आली होती. तथापि , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 
वर्तमान पत्रात प्रसिद्धी तारीख 

सुधारित तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ निविदा फॉर्म विक्री कालावधी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते २ डिसेंबर २०१४ 
२८ नोव्हेंबर २०१४ . 

कार्यालयीन वेळेपर्यंत . 
२ निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २ ९ नोव्हेंबर २०१४ 

दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ ठीक १४-०० वाजेपर्यंत . 
रोजी ठीक ११-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा उघडण्याची तारीख २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 

दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ठीक १२-०० वाजता. 


ठीक १४-०० वाजता . 


प्रकल्प अधिकारी , 
तथा अपर जिल्हाधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

धारणी , जि . अमरावती . 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


व्यवस्थापक , शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 


निविदा सूचना 


व्यवस्थापक , शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, ५ , फोटोझिंको पथ, पुणे ४११ ००१ यांच्या कार्यालयामध्ये खाली नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे छपाई 
कामासंबंधातील कामांकरिता मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफे पद्धतीनुसार मागविण्यात येत आहेत. 


निम्नलिखित कामांचे अटी व सविस्तर तपशीलांचे फॉर्म कार्यालयीन वेळेत देण्यात येतील . ( शासकीय सुट्या व रविवार सोडून) अटी व तपशीलात 
नोंद केल्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडलेली नसल्यास निविदा रद्द समजण्यात येतील. निविदा स्वीकृतीची अंतिम तारीख १ जानेवारी २०१५ रोजी 
सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत राहील व दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-३० वाजता प्राप्त निविदा उघडण्यात येतील : 


अ.क्र . 


कामाचे वर्णन 


संक्षिप्त माहिती 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


रंगविश्लेषण 


सी . टी . पी . प्रक्रिया 


डीजीटल डिझाईन , मिक्सिंग इ. कामे 
सी.टी.पी. प्रक्रियेद्वारा प्लेट बनविणे, कामातील दुरुस्ती अथवा 
सुधारणा व पेज लेआऊट करण्यासाठी लागणारे सिस्टिम 
चार्जेस. 
स्पॉट , ग्लॉस , मॅट , यू.व्ही, कोल्ड लॅमिनेशन इ. कामे 
५.५, ११, १४ , १८ इंची टिनपट्टी 
६ , १२, १५ , १८ , २० इंची स्पायरल, वायरो वायर इ . कामे . 


३ 


लॅमिनेशन 


४ 


. 


( अ) दिनदर्शिका टिनपट्टी 

पट्टीजवळ मध्यभागी छिद्र करणे व लेस बसविणे. 


( ब ) स्पायरल बायडींग 


( क ) वायरो वायर 


आयलेट पंचिंग 


मिलबोर्ड , स्ट्रॉबोर्ड व पल्बबोर्ड पेपरच्या फाईल्सकरिता 
ओ -३ साईज 


६ 


डीजीटल प्रिंटींग 


७ 


गमिंग 


पेपर गमिंग, हाफ कटींग, डायपंचिंग , डायमेकींग इ. कामे . 


उपरोक्त सर्व निविदासंबंधातील सर्व हक्क व्यवस्थापक , शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे ४११ ००१ यांच्याकडे अबाधित असून प्रस्तुतची निविदा 
कोणत्याही कारणास्तव रद्द झाल्यास त्याबाबत पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 


व्यवस्थापक , 
शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय , 
महाराष्ट्र शासनाचे छायाचित्रण तज्ज्ञ , पुणे . 


क्र . व्य / अधि / भांडार / जाहिरात २०१४-१५ / ६२७४ , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


२५ 


अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर 


निविदा सूचना 


वार्षिक योजना २०१४-२०१५ शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालये आणि संलग्नित रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन व बळकटीकरण अंतर्गत मंजूर नियतव्ययातून 
पुस्तके खरेदीकरिता द्वि -लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 


खरेदीचा तपशील व इतर बाबी खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ . क्र . 


विषय 


तपशील 


शेरा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


रुपये २,००,००० 


पुस्तक खरेदी अंदाजे रक्कम 
कोऱ्या निविदेचीकिंमत 


२ 


रुपये ५०० ( ना - परतावा ) 


दोन्ही रकमांचे स्वतंत्र डी . डी . आवश्यक 


३ 


निविदेसोबत भरावयाची अनामत रक्कम 


रुपये ५,००० 


दोन्ही रकमांचे स्वतंत्र डी . डी . आवश्यक 


४ 


कोऱ्या निविदा विक्रीचा कालावधी 


सार्वजनिक व शासकीय सुट्या वगळून 


दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक ९ जानेवारी २०१५. 


दिनांक १३ जानेवारी २०१५ 


भरलेल्या निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम 
दिनांक 


६ 


तांत्रिक लिफाफा क्र . १ उघडण्याचा 
दिनांक व ठिकाण . 


दिनांक १५ जानेवारी २०१५ 
अधिष्ठाता यांचे दालन , शासकीय 
आयुर्वेद महाविद्यालय, सक्करधरा 
चौक, उमरेड रोड, नागपूर . 
संपर्कासाठी दूरध्वनी व फॅक्स 
क्र . (०७१२ ) २७४ ९ १ ९ ८ 
वेळ सकाळी ११-०० वाजता . 


तांत्रिक लिफाफा उघडतेवेळी पुरवठादाराचा 
प्रतिनिधी उपस्थित नसला तरीही सदर लिफाफा 
नियोजित वेळी उघडण्यात येईल तसेच याबाबत 
तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. 


टीप . - निविदेबाबतच्या इतर अटी व शर्ती तसेच निविदेचा नमुना खालील वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 
१. www.mahayush.gov.in २. www.gacnagpur.org 3. www.ayurvedinstitute.com 3TIUT 


४. www.maharashtra.gov.in 


अधिष्ठाता, 
शासकीय आयुर्वेद , महाविद्यालय, नागपूर . 


क्र . शाआमना/ आस्था/ प्राध्यापक / जाही./ ७९ ४५ / २०१४ , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ . 


भाग दोन ( पुरवणी) -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९३६ 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन , पेण , जिल्हा रायगड 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकरिता व वतीने या संस्थेतील कर्मशाळा व विद्युत विभागासाठी उपभोग्य व जडसंग्रह वस्तूंच्या खरेदीबाबत मोहोरबंद 
लिफाफ्यात निविदा मागविण्यात येत आहे . सदर खरेदीबाबतची यादी , तांत्रिक विनिर्देश आणि शर्तीबाबत अधिक माहिती या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध आहेत . 


वरील निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख २२ डिसेंबर २०१४ ( सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत आहे ). 


प्राचार्य, 


क्र . शातंनिपे / भांडार / २०१४-१५ / १५६ ९ , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ . 


शासकीय तंत्रनिकेतन , पेण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


२७ 


अधिष्ठाता, बै. जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, बै. जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे हे उत्पादक / अधिकृत विक्रेते व पुरवठादार/वितरक यांच्याकडून या संस्थेमधील विविध 
विभागांमध्ये यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद निविदा सादर करण्यासाठी जाहीर नोटीस देण्यात येत आहे . 
कोऱ्या निविदा फॉर्म खरेदीची किंमत प्रत्येक बाबींकरिता त्यांच्या नावापुढे निर्देशित केली आहे : 


अ.क्र . 


यंत्र / उपकरणाचे नाव 


बयाणा 


विभागाचे नाव 


रक्कम 


विकत घ्यावयाची दर निविदा फॉर्मची 
संख्या 

किंमत 
( ३ ) 

( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


रुपये 


१ 


एलायझा वॉशर 


१ 


७५० 


८,५५० 


सुक्ष्मजीवशास्त्र 


२ 


बायोसेफ्टी कॅबिनेट 


१ 


७५० 


८,३४० 


सुक्ष्मजीवशास्त्र 


( १) निविदेचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ ते १ जानेवारी २०१५ पर्यंत ( रविवार व सुटीचे दिवस सोडून ) 
कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-३० ते ४-०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या खरेदी विभाग, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय , पुणे येथेमिळतील . 


( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख या कार्यालयातच भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मची किंमत मनीऑर्डरद्वारा 
स्वीकारली जाणार नाही तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३ ) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदेचा प्रथम लिफाफा दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-३० वाजता अधिष्ठाता यांच्या दालनात निविदाकारांच्या / 
त्यांचे प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत उघडण्यात येईल . 

( ४ ) अटी व शर्ती निविदेसोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता , 
बै . जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 

पुणे. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


DEAN , B. J. GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE , PUNE 


Tender Notice 


Dean , B. J. GovernmentMedical College , Pune is inviting tender for purchase of Instruments for various 
departments of this institution from Manufacturers /Retailers/Authorised Dealers etc. Sealed tender is to be 
submitted in two bid system . Cost of tender form for various instruments is mentioned in column below : 


- 


Sr. No 


Name of the Instrument 


Required 
Nos . 
( 3 ) 


Blank Tender 
Form Cost 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


Name of the 
Department 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Eliza Washer 


1 


750 


8,550 


Microbiology 


2 


Biosafety Cabinet 


1 


750 


8,340 


Microbiology 


( 1) The blank tender formsare available from 12th December 2014 to 1st January 2015 ( excluding holidays) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in the Purchase Section , 
B. J. Government Medical College, Pune . 


(2 ) Blank tender forms are available on cash payment (Non -refundable) as shown against each item . Cost 
of blank tender form will not be accepted by money order or any other form i.e. etc. Tender form will not be 
sent by post . 


( 3 ) Last date to accept the tender form is 2nd January 2015 till 3-00 p.m. After that tender form will not 
be accepted . First bid of the tender will be opened on 2nd January 2015 at 3-30 p.m.in Dean s Chamber in the 
presence of Tenderer or their representatives . 


( 4 ) Terms and Conditions attached with tender form . 


$5.auda / ca / 

ACT/22792-98 / 98 , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ . 


Dean , 
B. J. Government Medical College , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


२ ९ 


अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे 


निविदा सूचना 


अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे हे उत्पादक / अधिकृत विक्रेते व पुरवठादार /वितरक यांच्याकडून या संस्थेमधील विविध विभागांमध्ये 
यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद निविदा सादर करण्यासाठी जाहीर नोटीस देण्यात येत आहे. कोऱ्या निविदा 
फॉर्म खरेदीची किंमत प्रत्येक बाबींकरिता त्यांच्या नावापुढे निर्देशित केली आहे : 


अ.क्र . 


परिशिष्ट व वस्तूंचे नाव 


बयाणा 


विभागाचे नाव 


नग / 
संख्या 
( ३ ) 


रक्कम 


निविदा फॉर्मची 
किंमत 
( ४ ) 
रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


रुपये 


१ 


डिजीटल इलेक्ट्रीक क्वॉटरी मशिन 


१ 


५०० 


५ , ९ ४० 


कान, नाक , घसाशास्त्र 


२ 


पल्स ऑक्सिमीटर 


४ 


५०० 


४,०८० 


औषध वैद्यकशास्त्र 


निविदेचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ ते १ जानेवारी २०१५ पर्यंत ( सुट्टीचे दिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-३० ते ४-३० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या यंत्रसामग्री खरेदी विभागात मिळतील . 


( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मचीकिंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मची किंमत मनीऑर्डरद्वारा स्वीकारली जाणार 
नाही तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३ ) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) अटी व शर्ती निविदा फॉर्मसोबत प्राप्त होतील. तपशीलवार जाहिरात www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे . 


अधिष्ठाता , 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


DEAN , SASSOON GENERAL HOSPITAL , PUNE 


Tender Notice 


Dean , Sassoon General Hospital, Pune is inviting the tender for purchase of Instruments for various 
departments of this institution from Manufacturers/ Retailers/ Authorised Dealers , etc. Sealed tender is to be 
submitted in two bid system . Cost of tender form for various instruments is mentioned in column below : 


Sr. No 


Nos. 


Category and Details 

of Items 

( 2 ) 


Blank Tender 
Form Cost 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


Name of the 
Department 

(6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


Digital Electric Qatari Machine 


1 


500 


5,940 


ENT 


2 


Pulse Ox Meter 


4 


500 


4,080 


Medicine 


The blank tender formsare available from 12th December 2014 to 1st January 2015 ( excluding holidays ) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-30 p.m. in department of Machinery 
Purchase and Repair Section , Sassoon General Hospital, Pune . Blank tender forms are available on cash payment 
( non -refundable ) as shown against each item . 


( 2 ) Cost of blank tender form will not be accepted by money order or any other form i.e. D.D. etc. tender 
form will not be sent by post. 

( 3 ) Last date to accept the tender form is 2nd January 2015 upto 3-00 p.m.after that tender form will not 
be accepted . 

( 4 ) Terms and Conditions attached with tender form . Details of Tender is available on Government 
website :www.maharashtra.gov.in 


क्र . ससरु / यंत्रवखवि /डिइक्वॉमशिन - पल्सऑक्सिमीटर / 
योजनेअंतर्गत २०१४-१५ / ९ ३६२/ १४ , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ . 


Dean , 
Sassoon General Hospital, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


३१ 


प्रथम मुदतवाढ 
संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या . सदर निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न 
मिळाल्यामुळे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ या कालावधीकरिता खालील यंत्रसामग्रीसाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे : 
अ . क्र . विनिर्दिष्ट क्र . यंत्रसामग्रीचे नाव 

निविदा फॉर्म 

किंमत 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

रुपये 


नग 


१ 


०२ 


७५० 


२ 


०१ 


७५० 


३ 


०१ 


१,००० 


४ 


०१ 


७५० 


५ 


०१ 


१,००० 


६ 


०१ 


७५० 


७ 


०१ 


७५० 


८ 


१ सेट 


१,००० 


९ 


१० 


७५० 


१० 


०१ 


१,००० 


४७( १४-१५ ) 
७० (१४-१५ ) 
७१( १४-१५ ) 
७२( १४-१५ ) 
७३( १४-१५ ) 
७४ (१४-१५ ) 
७५ (१४-१५ ) 
७ ९ ( १४-१५ ) 
८० (१४-१५ ) 
८१( १४-१५ ) 
८२( १४-१५) 
८३ (१४-१५ ) 
८४( १४-१५) 
८५ ( १४-१५ ) 
८८ ( १४-१५ ) 
८ ९ ( १४-१५ ) 
९ १ ( १४-१५ ) 
९ ३( १४-१५ ) 
९ ५ ( १४-१५ ) 
९ ८ ( १४-१५ ) 


ओव्हरहेड शॉडोलॅम्प विथ डबल डोम 
बायफेसिक डिफ्रिबिलेटर विथ आईडी विथ पेसमेकर 
कलर डॉप्लर मशीन 
कॉम्प्युटराईज्ड नॉनकॉन्टॅक्ट टोनोमीटर 
व्हेन्टीलेटर (टर्बाईन टेक्नॉलॉजी ) 
हॅन्डहेल्ड रेफ्रोक्टोमीटर अॅण्ड व्हिजन अॅनालायझर 

ऑटो रेफ्रोक्टोकेरॅटोमीटर 
ईएनटी मायक्रोडिलींग सिस्टीम विथ ऑल अॅक्सेसरीज 
सिरीज इन्फ्युजन 

पंप 
अनेस्थेशिया गॅस मॉनिटर 
ईसीजी मशीन ( १२ लिड) १२ चॅनेल 
ईसीजी मशीन विथ इनबिल्ट प्रिंटर 
मायक्रोलॅरिंगोस्कोपी सेट 
मायक्रोस्कोप विथ सीसीटीव्ही अॅण्ड सीसीडी कॅमेरा 
बीओडी इन्क्युबेटर 
सीओटू इन्क्युबेटर ५० लिटर्स 

ऑटोइम्युनोडायग्नोस्टीक सिस्टीम 
मोबाईल एचएफ - एक्स -रे मशीन 
फेको मशीन 
रिसर्च बायनॉक्युलर मायक्रोस्कोप 


११ 


०८ 


१,००० 


१२ 


०२ 


१,००० 


१३ 


१ सेट 


७५० 


१४ 


०१ 


७५० 


१५ 


०२ 


७५० 


१६ 


०१ 


१,००० 


१७ 


०१ 


७५० 


१८ 


१,००० 


१ ९ 


०१ 


१,००० 


२० 


१० 


७५० 


३२ 


३ 
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द्वितीय मुदतवाढ 


संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या व प्रथम मुदतवाढ दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०१४ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत देण्यात आली होती . सदर निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ 
ते २६ डिसेंबर २०१४ या कालावधीकरिता खालील यंत्रसामग्रीसाठी द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे 


: 


अ . क्र . 


विनिर्दिष्टे क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


निविदा फॉर्म 
किंमत 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


२२७ ( १२-१३ ) 


१ 


२,००० 


२ 


९ १ ( १३-१४ ) 


२ 


७५० 


eu 


९ ३ (१३-१४ ) 


क्यू स्वीच्ड एनडी याग लेझर 
डीफ्रीबिलेटर ( पेडीयाट्रीक ) 
एनआयबीपी विथ पल्स ऑक्सीमीटर 
सर्जिकल डायोड लेझर युनिट 
फायबर ऑप्टीक ब्रायन्कोस्कोप 


५ 


१,००० 


४ 


९ ४ ( १३-१४ ) 


१,००० 


५ 


०१ (१४-१५ ) 


१ 
१ 

१ 


१,००० 


६ 


०२ ( १४-१५ ) 


आर . ओ . 


प्लान्ट 


१,००० 


०३ ( १४-१५ ) 


१ 


१,००० 


८ 


०४ (१४-१५ ) 


१ 


१,००० 


९ 


० ९ (१४-१५ ) 


१ 


७५० 


१० 


१० (१४-१५ ) 


१ 


१,००० 


११ 


१७ (१४-१५ ) 


नॉनइन्वासीव कार्डीयाक मॉनिटर 
एलईडी हेड लाईट 
प्रोब सोनीकेटर 
युव्ही व्हीआयएस स्पेक्टोफोटोमिटर 
डीस्टील वॉटर प्लान्ट 
मॉरच्युरी कुलर/ कॅबीनेट 
फ्लेक्झीबल नॅसोफेरीगोस्कोप विथ अॅक्सेसरीज 

ऑटोमेटीक फिल्म प्रोसेसर फॉर इन्ट्राओरल फिल्मस् 
मिलींग मशीन 


७५० 


१२ 


२० ( १४-१५ ) 


OM 


१,००० 


१३ 


२३ ( १४-१५ ) 


१ 


१,००० 


१४ 


२५ ( १४-१५ ) 


१,००० 


१५ 


३० ( १४-१५ ) 


१ 


७५० 


३१ (१४-१५ ) 


प्रोसिलीन फर्नेस 


१ 


७५० 


१७ 


३३ (१४-१५ ) 


१ 


७५० 


१८ 


३७ (१४-१५ ) 


१ 


७५० 


१ ९ 


४१ ( १४-१५ ) 


१ 


१,००० 


२० 


४२ (१४-१५ ) 


१ 


७५० 


२१ 


४ ९ (१४-१५) 


२० संच 


१,००० 


२२ 


५६ (१४-१५ ) 


७५० 


इमेज अॅनालिसीस सॉफ्टवेअर 
रेट्रव्हर सिस्टीम अॅन्ड अॅन्टीबॉडीज फॉर इम्युनोहीस्टोकेमिस्ट्री 
बायनाक्युलर इनडायरेक्ट ऑपथॉलमोस्कोप 

ऑटो रेफ्रोक्टोकेरोमिटर 
जनरल सर्जरी इन्स्ट्रुमेंट सेटस् 
लॅप्रोटॉमी सेट 
युरेट्रोरेनोस्कोप 
६ एफ . एल. ८ एफ युरेट्रोस्कोप 
इंन्टीग्रेटेड नेफरोस्कोप १ ९ एफ 
फोटोथेरपी युनिट / एलईडी फोटोथेरपी युनिट 
पेडीयाट्रीक फायबर ऑप्टीक ब्रॉन्कोस्कोप कॉम्पीटेबल विथ एक्सीस्टींग व्हिडिओ 
अॅटॅचमेंट विथ एन्डोस्कोपी एक्सेसरीज . 


२३ 


५७ ( १४-१५ ) 


१ 
१ 

१ 


१,००० 


२४ 


६० (१४-१५ ) 


७५० 


२५ 


६१ ( १४-१५ ) 


१ 


७५० 


२६ 


६३ ( १४-१५ ) 


१३ 


१,००० 


२७ 


६७ (१४-१५ ) 


१,००० 


२८ 


६८ (१४-१५ ) 


बायपॅप 


१,००० 


२ 

१ 


२ ९ 


६ ९ (१४-१५ ) 


एन्डोस्कोपी अॅक्सेसरीज 


१,००० 
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३ 


३ 


निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्राची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, ४ था मजला, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार , मुंबई येथे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१४ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ४-०० दरम्यान 
रोख रक्कम ( ना परतावा ) प्रत्यक्ष भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . 

वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या निविदा 
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकाराच्या 
प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-३० वाजता उघडण्यात येईल . 

३. पोस्टाने / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 
निविदा सूचना www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


२ . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी) -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


FIRST EXTENSION 


Sealed Tenders by two envelope system were invited from the manufacturers/authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical Colleges and Hospital under this 
Directorate for the period from 30th October 2014 to 19th November 2014. Due to poor response for the said 
tender , the period is hereby extended by 15 days from 11th December 2014 to 26th December 2014 : 


Sr. No. Spec . No. 


Name of the equipment 


Quantity 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


2 


2 


1 


3 


1 


4 


1 


5 


1 


6 


1 


7 


1 


1 Set 

10 


1 


8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 


47 ( 14-15 ) 
70 ( 14-15 ) 
71( 14-15 ) 
72 ( 14-15 ) 
73 ( 14-15 ) 
74 ( 14-15 ) 
75 ( 14-15 ) 
79 ( 14-15 ) 
80 ( 14-15 ) 
81 ( 14-15 ) 
82( 14-15 ) 
83 ( 14-15 ) 
84 ( 14-15 ) 
85 ( 14-15 ) 
88 ( 14-15 ) 
89 ( 14-15 ) 
91( 14-15 ) 
93 ( 14-15 ) 
95 ( 14-15 ) 
98 ( 14-15 ) 


Overhead Shadowlamp with Double Dom 
Biphasic Defribrillator with AED with Pacemaker 
Colour Doppler Machine .. 
Computerized Noncontact Tonometer 
Ventilator ( Turbine Technology ) 
Handheld Refractometer and Vision Analyser 
Auto Refractokerotometer . . 
ENT Microdrilling System with all Accessories 
Syringe Infusion Pump 
Anesthesia Gas Monitor 
ECG Machine ( 12 lead ) 12 Channel 
ECG Machine with inbuilt Printer 
Microlaryngoscopy Set 
Microscope with CCTV and CCD Camera 
BOD Incubator 
CO2 Incubator 50 Litres 
Autoimmunodiagnostic System 
Mobile HF X -ray Machine 
Phaco Machine 
Research Binocular Microscope 


Rs. 
750 

750 
1,000 

750 
1,000 

750 
750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
750 

750 
1,000 

750 
1,000 
1,000 

750 


8 


2 


1 Set 


1 


2 
1 


15 
16 
17 
18 


1 


2 


19 


1 
10 


20 


SECOND EXTENSION 


Sealed Tenders by two envelope system were invited from the manufacturers/authorized dealers and 
suppliers for supply of following equipments for the Government Medical Colleges and Hospital under this 
Directorate for the period from 4th September 2014 to 29th September 2014 and First Extension from Dated 
30th October 2014 to 13th November 2014. Due to poor response for the said tender, the period is hereby 
extended by 15 days from 11th December 2014 to 26th December 2014 : 


Name of the Equipment 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Spec. 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Price 

(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


1 


2 


2 


3 


5 


4 


1 


5 


1 


6 


227 ( 12-13 ) 
91 ( 13-14 ) 
93 ( 13-14 ) 
94 ( 13-14 ) 
01 ( 14-15 ) 
02 ( 14-15 ) 
03 ( 14-15 ) 
04 ( 14-15 ) 
09 ( 14-15 ) 
10 ( 14-15 ) 
17 ( 14-15 ) 


Q Switched ND Yag Laser 
Defibrillator (Peadiatric ) 
NIBP with Pulse Oxymeter 
Surgical Daiod Laser Unit 
Fiberoptic bronchoscope 
R. O. Plant 
Noninvasive cardiac monitor 
LED Head light 
Probe Sonicator 
Uv vis spectrophotometer 
Distilled Water Plant 


1 
1 


2,000 

750 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

750 
1,000 

750 


7 


8 


1 


9 


1 


10 


1 


11 


2 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


12 


13 


Rs. 
1,000 
1,000 
1,000 

750 


14 


15 


1 


750 


16 
17 


750 


1 


750 


18 
19 
20 
21 


20 ( 14-15 ) 
23 ( 14-15 ) 
25 ( 14-15 ) 
30 ( 14-15 ) 
31 ( 14-15 ) 
33 ( 14-15 ) 
37 ( 14-15 ) 
41 ( 14-15 ) 
42 ( 14-15 ) 
49 ( 14-15 ) 
56 ( 14-15 ) 
57 ( 14-15 ) 
60 ( 14-15 ) 
61 ( 14-15 ) 
63 ( 14-15 ) 
67 ( 14-15 ) 


1,000 

750 


Mortury cooler /cabinet 

1 
Flexible Nasopharyngoscope with accessories 

1 
Automatic film processor for intraoral films 

3 
Miling Machine 

1 
Porcelein furnace 
Image analysis software 

1 
Retriever system and antibodies for immunohistochemistry 
Binocular Indirect Ophthalmoscope 

1 
Auto refractokeratometer 

1 
General surgery Instrument sets 

20 set 
Laprotomy set 
Ureterorenoscope 

1 
6 F. L. 8 F. Uretroscope 
Integrated Nephroscope 19F 

1 
Phototherapy Unit/LED Phototherapy unit 

13 
Paediatric Fiberoptic Bronchoscope compatible with existing 1 
video attachment with endoscopy accessories. 
BIPAP 

2 
Endoscopy accessories 


1,000 


1 


750 


22 
23 


1 


24 
25 


1,000 

750 

750 
1,000 
1,000 


26 
27 


1 


28 


68 ( 14-15 ) 
69 ( 14-15 ) 


1,000 
1,000 


29 


1 


The blank tender form alongwith terms and conditions and detail specification of the above equipment 
will be available from dated 11th December 2014 to 26th December 2014 from the Directorate of Medical 
Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , St. George s Hospital Compound , 
Mumbai 400 001 on any working day between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-00 p.m. to 4-00 p.m. on 
payment in cash (non -refundable ) for tender form . The blank tender form can be collected in person , 
it will not be sent by post . 

The filled tender should be submitted in person in sealed cover duly superscribed with tender 
No., Serial No. and Spec. No. as mentioned in the terms and conditions to the Directorate of Medical 
Education and Research , Mumbai on or before 29th December 2014 upto 1-00 p.m. sharp . Filled tender 
forms sent by post will not be accepted . 

The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tendered item , to accept any tender in full or in part, to reject any or all tenders without assigning 
any reason whatsoever . 

The Envelope No. 1 will be opened at 3-30 p.m. in the presence of tenderer or their authorized 
representative who may remain present on 29th December 2014 . 

The Tender form duly filled in by the tenderer will not be accepted by post/ courier. 
Tender Notice is also displayed on the website of “ www.maharashtra.gov.in 


Director , 
Medical Education and Research , 

Mumbai. 
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प्रथम व द्वितीय मुदतवाढ 


- 


केंद्रशासीत , जिवायो व राज्य योजनेअंतर्गत निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत एजंट यांच्याकडून 
विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवित आहे . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग- दोन मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे, त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे 
( १) निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( २ ) निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ 
( ३ ) निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ , संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत 
( ४ ) निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ ते २९ डिसेंबर २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
( ५ ) तांत्रिक निविदा क्रमांक १ उघडण्याचा दिनांक . दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता . 
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१,४८,५०० 


११ 
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७०,५०० 


१२ 
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१,२२,००० 


१३ 


इक्यू- सी -१७७ (१३-१४ ) २ डी इको मशीन 
इक्यू- सी -४३ ( १४-१५ ) सेमी ॲटोमेटीक रोटरी मायक्रोटोम / मायक्रोटोम सेमी ॲटोमेटीक . 
इक्यू.सी-९ ८ (१४-१५ ) हाय एन्ड स्लीट लॅम्प विथ डिजीटल इमेजींग सिस्टीम 
इक्यू.सी-९९ (१४-१५ ) आय बॅक स्पेक्युलर मायक्रोस्कोप 
इक्यू.सी-१०० (१४-१५ ) इमेज गायडेड सिस्टीम फॉर कॅटरॅक्ट सर्जरी 
इक्यू.सी -१०१ (१४-१५ ) ऑप्टीकल बायोमिटर 
इक्यू.सी -१०२ (१४-१५ ) अॅडव्हान्स फेकोमेल्सीफिकेशन मशिन 
इक्यू.सी-१०४ (१४-१५ ) डिजीटल सी - आर्म 
इक्यू.सी-१०५ (१४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप 
इक्यू.सी -१०६ ( १४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप, कोलोनोस्कोप विथ कॅमेरा विथ अॅक्सेसरीज 
इक्यू.सी-१० ९ ( १४-१५ ) ऑप्थॉलमिक ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप विथ सीसीटीव्ही 
इक्यू.सी -१११ (१४-१५ ) आरटी पीसीआर सिस्टीम /रियल टाईम पीसीआर विथ एसी 
इक्यू.सी-११२ (१४-१५ ) ऑटोमेटेड मायक्रोबीएल आयडेन्टीफिकेशन अॅन्ड मायक्रोबीएल सस्पेक्टीबीलीटी 

डिटेक्शन सिस्टीम / ऑटो सिस्टीम फॉर बॅक आयडेन्टीफिकेशन अॅन्ड 

अॅन्टीबायोटीक सेंसीटीवीटी सिस्टीम . 
इक्यू.सी-११४ ( १४-१५ ) मल्टीपॅरा मॉनिटर 
इक्यू.सी-११६ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड एलायझा रिडर अॅण्ड वॉशर 
इक्यू.सी-११७ ( १४-१५ ) मेमोग्राफी मशिन 
इक्यू.सी-११९ (१४-१५ ) ब्लड बँक व्हेईकल 
इक्यू.सी-१२१ ( १४-१५ ) मल्टीपॅरा मॉनिटर कॉम्प्याटेबल विथ एक्सीस्टिंग सीएमएस 
इक्यू.सी -१२३ ( १४-१५ ) व्हिडीओ लॅरिन्गोस्कोप 
इक्यू.सी-१२४ ( १४-१५ ) ईटीओ गॅस स्टरीलायझर 
इक्यू.सी -१२६ ( १४-१५ ) स्टरलायझर अॅण्ड श्रेडर 
इक्यू.सी-१२७ ( १४-१५ ) केमील्यूनिक्सन्स मशिन 
इक्यू.सी-१२८ ( १४-१५) रिजिड अॅडल्ट ब्रान्कोस्कोपी सेट 
इक्यू.सी-१२ ९ (१४-१५ ) कम्प्लीट पेडीयाट्रीक लॅप्रोस्कोपी सेट-३.५ एमएम . 
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१४ 


१५ 


इक्यू.सी-८३ (१३-१४ ) स्पायनल एन्डोस्कोपी सिस्टीम 
इक्यू.सी-१०५ (१३-१४ ) ऑपरेटीव्ह हिस्ट्रोस्कोपी 
इक्यू.सी-३ ( १४-१५ ) प्लमोनरी फंक्शन लॅब प्ल्याथीस्मोग्राफी डिफ्युजन स्टडी / न्यु पी.एफ.टी. मशीन 
इक्यू.सी -४ ( १४-१५ ) पॉलीसोमोनोग्राफी विथ डिजीटल कॅमेरा , रेकॉडींग, अपग्रेडेड कॉम्प्युटर सिस्टीम 
इक्यू.सी-६ ( १४-१५ ) स्टर्नल सॉ कटर सेट 
इक्यू.सी-७ ( १४-१५) ट्रांस युसोफेजीयल प्रोब 
इक्यू.सी-९ ( १४-१५ ) फीटल मॉनिटर सिंगल प्रोब / ट्वीन प्रोब / फीटल मॉनिटर . 
इक्यू.सी-१२ ( १४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड ईमीनो अॅनालायझर / केमिल्युमिनेसन्स इम्युनोअसे अॅनालायझर 
इक्यू.सी -१३ (१४-१५ ) फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर / फुल्ली ॲटोमेटेड रॅन्डम अॅक्सेस 

क्लिनीकल केमिस्ट्री अॅनालायझर . 
इक्यू.सी -१६ ( १४-१५ ) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 
इक्यू.सी -१८ (१४-१५ ) हाय फ्रीक्वेन्सी पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / १०० एमए पोर्टेबल एक्स -रे मशीन / ७० / 

१०० एमए एक्स - रे मशीन . 
इक्यू.सी-२१ ( १४-१५ ) ८०० एमए एक्स-रे मशीन 
इक्यू.सी -२२ (१४-१५ ) ५०० एमए एक्स-रे मशीन/ ६०० एमए एक्स-रे मशीन/ ३०० एमए एक्स -रे मशीन 
इक्यू.सी-२३ ( १४-१५ ) १२८ स्लाईस सी.टी. स्कॅन 
इक्यू.सी-२८ (१४-१५ ) डायोड लेझर 
इक्यू.सी-२९ (१४-१५ ) नॅसोफेरीगोस्कोप ( फ्लेक्झीबल ) 
इक्यू.सी-३७ ( १४-१५ ) फॅन्टम हेड मेनिक्वीन 
इक्यू.सी-३ ९ ( १४-१५ ) इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डेंटल चेअर माऊन्ट युनिट 
इक्यू.सी-४४ (१४-१५ ) ॲटोमेटेड सेल एनरीजमेंट लिक्विड बेस्ड सायटोलॉजी सिस्टीम 
इक्यू.सी-४५ ( १४-१५ ) लॅब ग्रॉसिंग टेबल / ग्रॉसिंग टेबल (स्टेशन ) 
इक्यू.सी-४६ (१४-१५ ) ॲटोमेटेड टिश्यु प्रोसेसर 
इक्यू.सी-४८ (१४-१५ ) आयओएल मास्टर 
इक्यू.सी-४ ९ ( १४-१५ ) अ -स्कॅन 
इक्यू.सी-५१ (१४-१५ ) बॅटरी ऑपरेटेड स्क्रबर ड्रायर 
इक्यू.सी-५६ (१४-१५ ) बायफेसिक डेफ्रीबिलेटर विथ एईडी विथ पेसमेकर / डेफ्रीबिलेटर बायफेसिक 
इक्यू.सी-६३ ( १४-१५ ) ऑपरेटिव्ह मायक्रोस्कोप 
इक्यू. 

.सी-६८ (१४-१५ ) निओनेटल हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टिलेटर 
इक्यू.सी-७३ ( १४-१५ ) ट्रान्सक्युटानियस मॉनिटर फॉर पीओ २ अॅन्ड पीसीओ २ 
इक्यू.सी-७८ ( १४-१५ ) व्हिडीओ गॅस्ट्रोस्कोप 
इक्यू.सी-७९ ( १४-१५ ) पीएच इंम्पीडन्स मॅनोमेट्री 
इक्यू.सी-८० ( १४-१५ ) हाय डेफिनेशन एन्डोस्कोपी सिस्टीम 
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३५ इक्यू . सी -८ ९ (१४-१५ ) अॅनेस्थिशिया डिलीव्हरी सिस्टीम / अॅनेस्थेशिया वर्क स्टेशन 

८ ३,८ ९ , ००० 
३६ इक्यू.सी-९१ (१४-१५ ) बायफेझिक डेफ्रीबीलेटर विथ एईडी विथ मॉनिटर / बायफेझिक डेफ्रीबीलेटर 

८३,००० 
इक्यू.सी -९ ३ ( १४-१५ ) सेंट्रल ओटू , व्हॅक्युम, संक्शन सिस्टीम विथ रिक्वायर्ड सपोर्टिंग मशीन 

६१,००० 
३८ इक्यू.सी-९ ५ (१४-१५ ) नॉन इन्व्हासिव व्हेंटिलेटर 

४५,००० 
२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmermaharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

३ . सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०२४ प्रति निविदा भरावे लागतील , तर ना -परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० (प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई, शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ, 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

निविदेचे वेळापत्रक व अटी व शर्ती संबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे . 

संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी/ अधिक करण्याचे आणि कोणतेही 
कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in, Email : mbranchdmer@gmail.com 


४ . 


संपर्क क्रमांक : 91-022-2620361-6 ( Ext . 338/339/340 ) . 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई . 
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FIRST AND SECOND EXTENSION 


Under Central Government, DPDC and State Government Scheme, Directorate of Medical Education 
and Research , Mumbai, hereby invites the e -tender in two envelope systems from the manufactures / 
authorized dealers and suppliers to supply instruments / equipments for the GovernmentMedical College and 
Hospital, Nagpur . This Notice is also notified in Maharashtra Government Gazette , Part II ( Supplement ) :: 
( 1) Period of sale of tender form 

11th December 2014 to 26th December 2014 

from 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
( 2 ) Period of bid preparation 

11th December 2014 to 26th December 2014 
( 3 ) Closing of bid 

26th December 2014 upto 5-00 p.m. 
(4 ) Date and time for submission 

27th December 2014 to 29th December 2014 upto 5-00 p.m. 
of tender 
(5 ) Bid opening ( Envelope No. 1) .. 30th December 2014 at 11-00 a.m. 


FIRST EXTENSION 


Details of Equipment - 


E -Cod 


Name of the Equipments 


Quantity 


Serial 
No. 
( 1) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(Rs.) 
81,000 


01 


03 


81,000 


01 


01 


01 


01 


58,800 
62,000 
1,20,000 

78,000 
1,05,000 
1,50,000 

75,000 
1,48,500 


01 


01 


01 


01 Set 


01 


02 


70,500 
1,22,000 
1,29,000 


02 


1 EQ - C - 177 ( 13-14 ) 2 D Eco Machine 
2 EQ - C - 43 ( 14-15 ) Semi Automatic Rotary Microtome/Microtome 

Semi Automatic . 
3 EQ -C - 98 ( 14-15 ) High End Slit Lamp with Digital Imaging System 
4 EQ -C - 99 ( 14-15 ) Eye Bank Specular Microscope 
5 EQ - C -- 100 ( 14-15 ) Image Guided System for Cataract Surgery . 
6 EQ - C -- 101 ( 14-15 ) Optical Biometer 
7 EQ - C - 102 ( 14-15 ) Advanced Phacoemulsification Machine 
8 EQ -C - 104 ( 14-15 ) Digital C -arm 
9 EQ - C - 105 ( 14-15 ) Video Gastroscope 
10 EQ - C - 106 ( 14-15 ) Video Gastroscope , Colonoscope with Camera with 

Accessories. 
11 EQ - C -- 109 ( 14-15 ) Opthalmic Operating Microscope with CCTV 
12 EQ - C - 111 ( 14-15 ) RT PCR System /Real time PCR with AC 
13 EQ - C -112 ( 14-15 ) Automated Microbial Identification and Antimicrobial 

Susceptibility Detection System / Auto System for 

Bact Identification and Antibiotic Sensitivity System . 
14 EQ - C - 114 ( 14-15 ) Multipara Monitor 
15 EQ -C - 116 ( 14-15 ) Fully Automated Elisa Reader and Washer 
16 EQ -C - 117 ( 14-15 ) Mammography Machine 
17 EQ - C - 119 ( 14-15 ) Blood Bank Vehicle 
18 EQ - C - 121 ( 14-15 ) Multipara Monitor Compatable with Existing CMS 
19 EQ - C - 123 ( 14-15 ) 

Video Laryngoscope 
20 EQ - C - 124 ( 14-15 ) ETO Gas Steriliser 
21 EQ - C - 126 ( 14-15 ) Steriliser and Shredder 
22 EQ - C - 127 ( 14-15 ) Chemiluminence Machine 
23 EQ -C - 128 ( 14-15 ) Rigid Adult Bronchoscopy Set 
24 EQ - C - 129 ( 14-15 ) Complete Paediatric Laproscopy Set 3.5 mm . 
25 EQ - C - 130 ( 14-15 ) Fracture Fixation Set 
26 EQ - C - 132 ( 14-15 ) USG Machine 


16 


01 


01 


01 


05 


01 


01 


1,20,000 

58,500 
1,15,500 

85,000 
88,000 
57,000 

45,000 
1,20,000 
1,50,000 
50,000 

75,000 
1,49,000 
60,000 


01 


01 


01 Set 


. 


01 Set 


. 


01 


01 


ro 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Rs. 


02 


4,27,000 


27 EQ - C - 133 ( 14-15 ) Colour Doppler Machine/High end Premium Colour 

Doppler System . 
28 EQ -C - 135 ( 14-15 ) 800 MA X - ray Machine 
29 EQ - C - 138 ( 14-15 ) Opthalmic Operating Microscope/Operating Miscroscope . 


01 


59,000 
45,000 


02 


SECOND EXTENSION 


E -Cod 


Name of the Equipments 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Quantity 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


1 


(Rs.) 
1,80,000 

54,000 
1,79,000 


2 


1 Set 

2 


3 


4 


1 


36,000 


1 Set 


5 
6 


1 


42,000 
60,000 

40,000 
2,40,000 


7 


8 
2 


8 


9 


2 


1,66,000 


10 


1 


35,000 
64,000 


11 


7 


12 
13 


1 
4 


83,000 
2,17,000 


1 


14 
15 
16 
17 


EQ - C - 83 ( 13-14 ) Spinal Endoscopy System 
EQ - C - 105 (13-14 ) Operative Hyteroscopy 
EQ - C -03 ( 14-15 ) Pulmonary Function Lab Plathysmography Diffusion 

Study /New PFT Machine . 
EQ -C -04 ( 14-15 ) Polysomonography with Digital Camera , Recording, 

Upgraded Computer System . 
EQ - C -06 ( 14-15 ) Sternal Saw Cutter Set 
EQ - C -07 ( 14-15 ) Transoesophagial Probe 
EQ - C -09 ( 14-15 ) Foetal Monitor Single Probe / Twin Probe/Foetal Monitor 
EQ -C - 12 ( 14-15 ) Fully Automated Immuno Analyzer /Chemiluminence 

Immunoassay Analyzer . 
EQ - C - 13 ( 14-15 ) Fully Automated Biochemistry Analyzer/ Fully Automated 

Random Access Clinical Chemistry Analyzer . 
EQ - C - 16 ( 14-15 ) Spectrophotometer 
EQ -C - 18 ( 14-15 ) High Frequency Portable X -Ray Machine /100 MA 

Portable X -Ray Machine/70 / 100 MA X -Ray Machine. 
EQ - C -21 ( 14-15 ) 800 MA X -Ray Machine 
EQ - C - 22 ( 14-15 ) 500 MA X -Ray Machine/600 MA X -Ray Machine / 

300 MA X - Ray Machine. 
EQ - C -23 ( 14-15 ) 128 Slice CT Scan 
EQ - C - 28 ( 14-15 ) Diode Laser 
EQ - C -29 (14-15 ) Nasopharyngoscope ( Flexible ) .. 
EQ - C - 37 ( 14-15 ) Phantom Head Meniquine 
EQ -C - 39 ( 14-15 ) Electrically Operated Dental Chair Mount Unit 
EQ - C -44 (14-15 ) Automated Cell Enrichment Liquid Based Cytology System 
EQ - C -45 ( 14-15 ) Lab Grossing Table /Grossing Table (Station ) 
EQ - C - 46 ( 14-15 ) Automatic Tissue Processor 
EQ - C -48 ( 14-15 ) IOL Master 
EQ - C -49 ( 14-15 ) A -Scan 
EQ -C -51 ( 14-15 ) Battery Operated Scrubber Dryer 
EQ -C -56 ( 14-15 ) Bipshasic Defibrillator with AED with Pacemaker 
EQ -C -63 ( 14-15 ) Operative Microscope 
EQ - C -68 ( 14-15 ) Neonatal High Frequency Ventilator 
EQ - C -73 ( 14-15 ) Transcutaneous Monitor for po2 and pco2 
EQ - C -78 ( 14-15 ) 

Video Gastroscope 
EQ - C - 79 ( 14-15 ) PH Impedance Manometry 
EQ -C -80 ( 14-15 ) High Definition Endoscopy System 
EQ - C -81 ( 14-15 ) Video Gastroscope and Colonoscope 
EQ - C - 82 ( 14-15 ) 3 Chip Advance Surgical HD Laproscope with Accessories 

with Recording System . 


1 
1 
14 
3 


18 
19 


1 


20 


3 
1 
1 


1 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 


16,68,000 

30,000 
54,000 
32,000 
32,000 
2,65,000 
53,000 
63,000 
74,000 
41,000 

33,000 
4,01,000 
3,15,000 
1,55,000 

36,000 
38,000 
44,000 
2,28,000 

60,000 
2,40,000 


1 
28 
1 
2 
1 


1 
1 
1 


1 


1 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


34 
35 
36 


EQ - C - 86 ( 14-15 ) 
EQ - C -89 ( 14-15 ) 
EQ - C -91 ( 14-15 ) 


1 
8 
5 


( Rs .) 
76,000 
3,89,000 
83,000 


Dual Focussing Co , Fractional Laser System 
Anaesthesia Delivery System /Anaesthesia Work Station 
Bipasic Defibrillator with AED with Monitor/ Biphasic 

Defibrillater. 
Central 02, Vacuum Suction System with required 

supporting Machines . 
Noninvasive Ventilator 


37 


EQ - C -93 ( 14-15 ) 


1 


61,000 


38 


EQ - C - 95 ( 14-15 ) 


3 


85,000 


2. For detail information , the bidders interested may visit the websites http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs . 1,024 
per tender. The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor,Government Dental College Bldg ., St. George s 
Hospital Compound,Mumbai 400 001 on or before 26th December 2014 upto 5-00 p.m. during the office hours 
on working days. 

4. The details regarding schedule and terms and conditions are available http : // 
dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in . 

5 . The Director of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase or decrease 
the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com 
Contact No.: 91-022-2620361-65 (Ext. 338/339/340 ) 


Director , 
Directorate of Medical Education and Research , 

Mumbai. 


ATT G ( gequit) — & 
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विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


ई- निविदा सूचना 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५८८०७१८ ) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन हे महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध बनावटीच्या बुलेटप्रुफ वाहनांसाठी आवश्यक असणारे ट्युबलेस टायर, 
रनफ्लॅट सिस्टीम व व्हील रीम खरेदी करण्याकरिता खालीलप्रमाणे ई-निविदा राबविण्यात येत आहे. सदरच्या ई-निविदा स्वीकृत दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता 
वैध राहणार आहेत : 


पात्रता : 


( १) फक्त ओ.ई. एम . उत्पादक कंपनीचे अधिकृत पुरवठादार / संचयक /वितरक /विक्रेता हे सदर निविदेकरिता पात्र ठरतील . 

( २) पुरवठा करण्यात येणाऱ्या ओ.ई.एम./ ट्यूबलेस टायर, रनफ्लॅट सिस्टीम व व्हील रीम करीता कंपनीचे अधिकृत वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक 
आहे . 

( ३ ) निविदेकरिता सादर करण्यापूर्वी सर्व प्रमाणपत्रे वैध असणे आवश्यक आहे. 


ई- निविदा प्रकार 


निविदा सादर 


तांत्रिक लिफाफे 


निविदा 
क्रमांक 


निविदा 
प्रपत्राची 
किंमत 


अंदाजे वार्षिक 
प्रती साईज 
खरेदी संख्या 


करण्याचा अंतिम 
दिनांक व वेळ 


उघडण्याचा 
दिनांक व वेळ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


रुपये 


२,००० 


१०० नग 


१७ बुलेटप्रुफ वाहनांसाठी लागणारे ट्युबलेस टायर , 

रनफ्लॅट सिस्टीम आणि व्हील रीम . 


३१ डिसेंबर २०१४ 
रोजी १८-०० 
वाजेपर्यंत . 


२ जानेवारी २०१५ 

रोजी ११-०० 


वाजता. 


वरील नमूद ई-निविदेची निविदा सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी) मध्ये तसेच महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या मराठी व इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच नमूद सर्व ई- निविदेच्या अटी व शर्ती, निविदा फॉर्म व त्या अनुषंगाने आवश्यक तो सर्व 
तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 

वरील नमूद ई- निविदांची ट्युबलेस टायर , रनफ्लॅट सिस्टीम व व्हील रीमकरिता प्रती नग खरेदी अंदाजे रुपये २५,००,००० ( अक्षरी रुपये पंचवीस 
लाखांच्या आत ) आहे. खरेदी करण्यात येणाऱ्या ट्युबलेस टायर, रनफ्लॅट सिस्टीम व व्हीलरीमची मोटार परिवहन घटकाच्या मागणीवरून कमी / अधिक 
प्रमाण होण्याची शक्यता आहे . 

वरील नमूद निविदांमधील संपूर्ण निविदा किंवा एखादी निविदा अथवा निविदेचा कोणताही भाग कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे 
सर्व अधिकार हे विशेष पोलीस महानिरीक्षक , मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. 


चंद्रकांत उघडे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक , 
मोटार परिवहन , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
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SPECIAL INSPECTOR GENERAL OF POLICE ,MOTOR TRANSPORT 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


e - Tender Notice 


The Special Inspector General of Police ,Motor Transport ,Maharashtra State, Aundh , Pune 411 007 ( Phone 
020-25880718 ) invites e - Tender on the behalf ofGovernor ofMaharashtra for purchase of below mentioned tubless 
tyre , run flat system and wheel rim for different types bullet proof vehicles in Police Department. e -tender will 
be remains valid for one year from the date of acceptance of the tender : 
Eligibility : 

( 1 ) Only O.E.M.Manufacturer /Authorized Suppliers /Stockist/Distributor /Dealer are eligible . 
( 2 ) Quoted O. E. M. Tyre - Tube Valid authorization certificate of Manufacturer should be required . 
( 3 ) All documents are valid before submission of tender . 


Tender 
No. 


Description 


Cost of Approximate 
Tender Form yearly purchase 

quantity 


Last date and 

time for 
Submission of 
tender form 

(5 ) 


Opening of 
tender bid , 
date and 
time 
(6 ) 


per size 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 3 ) 
Rs . 


2,000 


100 Nos. 


17 Tubeless tyre , runflat system 

and wheel rim for different types 
bulletproof vehicles . 


31st December 

2014 upto 
18-00 p.m. 


2nd January 

2015 at 
11-00 a.m. 


The Gazette of the e-tender Notice should be published in Maharashtra Government Gazette, Part- II 
(Supplement), dated 11th December 2014 and also published in widely circulated Newspapers. 


Interested tenderers may download the online e -tendernotice , tender documents and terms and conditions 
from the authorized website of Government of Maharashtra i.e. (http://www.mahatenders.gov.in ). 


The purchase for abovementioned tubeless tyre , runflat system and wheel rim will be done approximately 
upto cost Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty five lacs only ). The annual purchase of above mentioned tender will be vary 
(less or excess ) as per requirement from Police Motor Transport Units . 


The Special Inspector General of Police,Motor Transport,Maharashtra State , Aundh , Pune 411 007, reserves 
right to accept or reject any or all, any part or portion of the tenders without assigning any reason . 


T. 


HİG90 / 14 /C886 / 2098 , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ . 


CHANDRAKANT UGHADE , 

Special Inspector General of Police , 
Motor Transport, Maharashtra State , Pune. 


THA ( grauit )—637 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


फेर ई-निविदा सूचना 


आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने पात्र व नामांकित उत्पादकांकडून आणि /किंवा वार्षिक तत्त्वावर 
सर्वंकष वार्षिक देखभाल सेवा करार व FMS कंत्राटासहित सुविधा व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यावसायिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत ई-निविदा मागवीत आहेत . सदर कालावधीत Bidding Documents पाहू शकता व डाऊनलोड 


करू शकता. 


ई- निविदा http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत 
( Bid Submission) करू शकता . 


सर्वे नं. ३४ ९, रिझर्व्ह बँकेसमोर , वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.), मुंबई ४०० ०५१. 


. 


दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२६५९२३६३-६५ 
E -mail id : caofdamah@gmail.com 
Website : www.fda-mah.com 


आयुक्त, 
अन्न व औषध प्रशासन , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


COMMISSIONER , FOOD AND DRUG ADMINISTRATION , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Re- e - Tender Notice 


On behalf of the Governor of Maharashtra , Commissioner , Food and Drug Administration , Government 
of Maharashtra invites e -tenders (Technical Bid and Commercial Bid ) from reputed manufacturers and/ or 
authorized dealers for Facility Management Services including Comprehensive AnnualMaintenance Contract 
for 

year 2014-15 . Bidding documents can be seen and downloaded from 11th December 2014 to 31st December 
2014. 


The complete e -tender process is online on website http://mahatenders.gov.in bids can be submitted from 
11th December 2014 to 31st December 2014 till 17-00 hrs . 


Survey No. 341 , Opp . Reserve Bank of India , Bandra -Kurla Complex , Bandra (E.),Mumbai 400 051. 


Phone: 022-26592363-65 
E - mail id : caofdamah@gmail.com 
Website : www.fda-mah.com 


क्र . संगणक/ देखभाल २०१४-१५/ प्र.क्र . २/ ८ ९ -१४ / ३ ब , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ . 


Commissioner, 
Food and Drug Administration , 

Maharashtra State . 


प्रथममुदतवाढ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांच्यामार्फतऔषधेवऔषधेसाहित्यखरेदीसाठीउत्पादकांकडूनविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेनिविदामागविण्यातआल्याआहेत.खालीलनिविदांना पुरेसाप्रतिसादप्राप्तनझाल्यानेत्यांनाखालीलप्रमाणेप्रथममुदतवाढदेण्यातयेतआहे.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येसुद्धाप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


बाबीचेनांव 


निविदा क्रमांक 


निविदासादर 


निविदा विक्रीचा कालावधी 


निविदा तयारीसाठी कालावधी 


निविदाबंदी तारीख 


करण्याचादिनांक 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


(२) 


(५) 


दिनांक 
२डिसेंबर२०१४ 

ते 
१६डिसेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक 
१६डिसेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० 


E-42 


दिनांक 
२डिसेंबर२०१४ 

ते 
१६डिसेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


PrickingLancet 


दिनांक 
१९डिसेंबर२०१४, 

दुपारी 
२-०१ 
तेसंध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


दिनांक १६डिसेंबर२०१४ 

दुपारी२-०१ते 
१९डिसेंबर२०१४ 
संध्याकाळी५-०० 

वाजेपर्यंत. 


वाजता. 


इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


संकेतस्थळ: 


http://phd.maharashtra.etenders.in 


संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:support.gom@nextenders.com 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


२ 


FIRSTEXTENSION 


38 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),MumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheManufacturersforpurchaseof MedicineandConsumables.DuetopoorresponseFirstExtensionisgivenasfollows.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernment Gazette,PartII(Supplement): 


ItemName 


Periodof 


Periodfor 


DateofBid 


Bid 


Tender No. 


Closingof 

Bid 


SaleofBid 


Bid 


Submission 


Opening 


Preparation 

(4) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


Dated 2ndDecember2014 


Dated 2ndDecember2014 

to 16thDecember2014 upto14-00hrs. 


Dated 16thDecember 

2014 14-00hrs. 


Dated 16thDecember2014 

14-01hrs.to 19thDecember2014 

17-00hrs. 


Dated 19thDecember 2014,14-01hrs. to17-30hrs. 


to 


E-42 


PrickingLancet 


16thDecember2014 

upto14-00hrs. 


2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


Website:http://phd.maharashtra.etenders.in 


ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


मुदतवाढ सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्रभाग-दोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


निविदाविक्री 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


अ. 


निविदा 


बाबींचेनाव 


प्रकार 


वतयार 


करण्याचादिनांक 


क्र. 


क्रमाक 


करण्याचा कालावधी 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


१ 


ई-१५१ 


GentamycinEyeDrops 

0.3%w/v5ml. 


प्रथम 


६डिसेंबर२०१४ 
ते२०डिसेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


२२डिसेंबर२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 
वा 
. 


२०डिसेंबर२०१४ दुपारी२-०१ते 

संध्याकाळी ५-००वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


२०डिसेंबर२०१४ 

संध्या.५-०१ते २२डिसेंबर२०१४ 
दुपारी२-०० 
वाजेपयेत. 


पासूनते 


संध्या.५-३० वाजेपर्यंत. 


२ 


ई-२०० 


प्रथम 


मुदतवाढ 


(1)SyringePump (2)MultiParaMonitorwith 

2IBP. (3)MultiParaMonitorwith 

NIBP. DefibrillatorwithMonitor PulmonaryFunctionMachine VAC(VaccumeAssisted 
Closuresystem). 


५डिसेंबर२०१४ 
ते 
१८ 
डिसेंबर 
२०१४ 

दुपारी 
२-०० 


१८डिसेंबर२०१४ दुपारी२-०१ते 

संध्याकाळी ५-००वाजेपर्यंत. 


२०डिसेंबर२०१४ दुपारी२-०१वा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


१८डिसेंबर२०१४ 

संध्या.५-०१ते 
२०डिसेंबर२०१४ 
दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


पासूनते 


5KW 


ई-१९० ई-१९१ 
ई-२०३ 


वाजेपर्यंत. 


द्वितीय 
मुदतवाढ 


सध्या.५-३० वाजेपर्यंत. 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपयाखालील 

नमूद 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा 
: 
संकेतस्थळ: 

http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


6.२ 


EXTENSION 


28 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, Part-II(Supplement): 
Sr.TenderNameof 

Periodof 
No.No. 

Items 

TypeSaleandClosingof DateofBid 

Bid Preparation 

BidSubmission 

Opening 

ofBid (1)(2) 

(3) 

(4)(5)(6) 

(7) 

(8) 


1 


E-151 


GentamycinEyeDrops 

0.3%w/v5ml. 


First 
Extension 


6thDecember2014 

to20thDecember 2014upto14-00hrs. 


20thDecember2014 

14-01hrs.to 17-00hrs. 


20thDecember2014 

17-01hrs.to 22ndDecember2014 

14-00hrs. 


22ndDecember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2 


E-200 


First 
Extension 


(1)SyringePump (2)MultiParaMonitorwith 

2IBP. (3)MultiParaMonitorwith 

NIBP. DefibrillatorwithMonitor PulmonaryFunctionMachine VAC(VaccumeAssisted 

Closuresystem). 


5thDecember2014 

to18thDecember 2014upto14-00hrs. 


18thDecember2014 

14-01hrs.to 17-00hrs. 


18thDecember2014 

17-01hrs.to 20thDecember2014 

14-00hrs. 


20thDecember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


3 4 5 


E-190 E-191 E-203 


Second 
Extension 


1.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNo.020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


сот 


JointDirectorofHealthServices (ProcurementCell),Mumbai. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -७ 


निविदासादर 


प्रथममुदतवाढ सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्रभाग-दोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 

निविदाविक्रीनिविदाबंदची 

निविदाउघडण्याचा निविदा अ.बाबीचेनाव 

प्रकारवतयार 

तारीख करण्याचादिनांक 

दिनांक क्र.क्रमांक 

करण्याचा 

कालावधी (२)(३)(४) 

(७) 

(८) 

४डिसेंबर२०१४१८डिसेंबर२०१४१८डिसेंबर२०१४२२डिसेंबर२०१४ १IntraOcularLensesप्रथमते१८डिसेंबर२०१४दुपारी२-०१ते संध्या.५-०१ते 

दुपारी 
२-०१ 
वा 
. 
Each18Nos.only. 

मुदतवाढदुपारी 
२-०० 

संध्याकाळी२२डिसेंबर२०१४ 
वाजेपर्यंत.५-००वाजेपर्यंत.दुपारी२-०० 

संध्या.५-३० वाजेपर्यंत. 

वाजेपर्यंत. 


ई 


३३ 


पासूनते 


२ 


२३डिसेंबर२०१४ दुपारी२-०१वा. 


ई-१३२ 


AcyclovirOintmentCream 


६डिसेंबर२०१४ 
ते२०डिसेंबर२०१४ 

दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


प्रथम 


२०डिसेंबर२०१४ दुपारी२-०१ते 

संध्याकाळी ५-००वाजेपर्यंत. 


5gm. 


मुदतवाढ 


२०डिसेंबर२०१४ 

संध्या.५-०१ते २३डिसेंबर२०१४ 

दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत. 


पासूनते 


संध्या.५-३० वाजेपर्यंत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


१.वरीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. २.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: संकेतस्थळ:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14 


Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा 

(खरेदीकक्ष),मुंबई. 


४२ 


FIRSTEXTENSION 


५० 


Sr. 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheadvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
Part-II(Supplement): 
TenderNameof 

Periodof 
No.No. 

Item 

TypeSaleandClosingof DateofBid 

Bid Preparation 

BidSubmission 

Opening 

ofBid (1)(2) 

(3) 

(4) (5)(6) 

(7) 

(8) 


1 


E-33 


IntraOcularLenses 

Each18Nos.only. 


First 
Extension 


4thDecember2014 

to18thDecember 2014upto14-00hrs. 


18thDecember2014 

14-01hrs.to 17-00hrs. 


18thDecember2014 

17-01hrs.to 22ndDecember2014 

14-00hrs. 


22ndDecember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


2 


E-132 


AcyclovirOintmentCream 


First Extension 


6thDecember2014 

to20thDecember 2014upto14-00hrs. 


20thDecember2014 

14-01hrs.to 17-00hrs. 


5 gm. 


20thDecember2014 

17-01hrs.to 23rdDecember2014 

14-00hrs. 


23rdDecember 2014,14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


1.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 

2.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNo.020-25315555/9167969601/04/14 Email:support.gom@nextenders.com Website:arogya.maharashtra.gov.in 


JointDirectorofHealthServices (ProcurementCell),Mumbai. 


५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अकोला 


निविदा सूचना 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , अकोला या संस्थेकरीता सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये खरेदी करावयाच्या खालील यंत्र / उपकरण / 
करीता उत्पादक व अधिकृत विक्रेते यांचेकडून द्विलिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहे. 

यंत्र / उपकरणे सविस्तर विवरण आणि अटी व शर्ती नमूद असलेले कोरे निविदा फॉर्म अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला यांचे 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २५ डिसेंबर २०१४ पर्यंत सकाळी ११-०० ते ४-०० या कालावधीत निविदा 
शुल्क ( ना - परतावा ) रोखीने भरून मिळेल. 

निविदा फॉर्मची किंमत मनीऑर्डर , डी.डी. / पोस्टल ऑर्डरच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात येणार नाही. तसेच कोरे निविदा फॉर्म पोस्टाद्वारे पाठविण्यात 
येणार नाहीत . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


निविदा फॉर्म रक्कम 

( ४ ) 
रुपये 


१ 


२ 


७५० 


२ 


२ 


७५० 


५ 


७५० 


४ 


१ 


५०० 


५ 


४ 


५०० 


१ 


५०० 


७ 


१ 


५०० 


८ 


३ 


५०० 


६ 


७५० 


१० 


७५० 


५ 


२५० 


१ 


७५० 


२ 


२५० 


१ 


२५० 


१ 


७५० 


ऑपरेशन टेबल फॉर गायनिक ( स्त्रीरोगशास्त्र ) 

मल्टीपॅरा मानिटर ५ पॅरा (स्त्रीरोगशास्त्र ) 
३ ड्रॉप इन्यफुजन ( बधिरीकरणशास्त्र ) 

वेईंग मशिन फॉर डेथ बॉडीज ( न्यायवैद्यकशास्त्र ) 

सक्शन मशिन 
६ सेमी ऑटोमेटीक युरीन अॅनालायझर (विकृतीशास्त्र ) 

जेट व्हेन्टीलेटरस ( बधिरीकरणशास्त्र वि ) 
डिझास्टर ट्रॉली ( बधिरीकरणशास्त्र वि ) 

इमरजन्सी क्रॅश कार्ड ( बधिरीकरणशास्त्र / औषधवैद्यकशास्त्र ) 
१० पल्स ऑक्सीमिटर (स्त्रिरोग व प्रसुती / शल्यचिकित्साशास्त्र ) 
११ फावलर बेड विथ व्हिल्स (स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र वि ) 
१२ आय . एल . आर . ( पी.एस.एम.विभाग ) 
१३ व्हिडीओ कॅमेरा विथ रेकॉर्ड सिस्टीम (न्यायवैद्यकशास्त्र / त्वचा व गुप्तरोग वि .) 
१४ मायक्रोटोम ( सेमी ॲटोमेटेड ) (न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग ) 
१५ टिश्यु प्रोसेसर (फुल्ली ॲटोमेटेड ) (न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग) 

रोटरी मायक्रोटोम ( न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग ) 

स्लेज मायक्रोटोम ( शरीररचनाशास्त्र विभाग ) 
१८ बी.ओ.डी. इनक्युबेटर ( शरीररचनाशास्त्र विभाग ) 
१ ९ ॲटोमेटीक रोटी मेकर ( रुग्णालय खानावळ ) 

सेमी ॲटो अॅनालायझर ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२१ इलेक्ट्रोलाईट अॅनालायझर ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२२ इलेक्ट्रोफोर्सेस स्लाईड हॉरीझंटल टॅक विथ पावर पॅक ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२३ पॉली अॅक्रेलेमाईड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस विथ पावर पॅक ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२४ डिप फ्रिजर ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२५ डिजीटल मायक्रो अॅनालिटीकल बॅलन्स विथ वाईंड शिल्ड ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) 
२६ रिसर्च सेंट्रीफ्युज मशिन ( ३२ ट्युब्स ) ( जीवरसायनशास्त्र विभाग ) . . 
२७ फोटोइलेक्ट्रीक अनलॉग कलोरीमिटर विथ बोथ ओ.डी. ट्रान्समीटन्स ( जीवरसायनशास्त्र विभाग) 
२८ बायोसेप्टी कॅबिनेट क्लास २ ( सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग ) 
२ ९ अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल गॅस अॅण्ड सक्शन सिस्टीम ( बधिरीकरणाशास्त्र विभाग) . 
३० अॅनेस्थेशिया गॅस अॅनालायझर बधिरीकरणशास्त्र विभाग 
भाग दोन ( पुरवणी ) -७ अ 


२५० 


१ 
१ 

१ 


२५० 


२५० 


१ 


७५० 


२० 


१ 


७५० 


१ 


५०० 


१ 


२५० 


१ 


२५० 


१ 


५०० 


१ 


७५० 


२ 


७५० 


२ 


१० 


१ 


७५० 


१ 


७५० 


१ 


७५० 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३१ 


१० 


५०० 


३२ 


रेफ्रिजीरेटर ( प्रयोगशाळेकरिता ) 
अल्ट्रासोनिक नेब्युलायझर ( बालरोगशास्त्र ) 
लेक्ट्रम पोडीयम साऊंड सिस्टीम, व्याख्यानगृहाकरिता 


५ 


५०० 


३ 


५०० 


निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख २६ डिसेंबर २०१४ दुपारी १-०० वाजेपर्यंत राहील व निविदा लिफाफा क्र . १ उपस्थित प्रतिनिधी यांचे समक्ष 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येईल. उपरोक्त निविदेतील नगांच्या संख्येत बदल करण्याची विशिष्ट एक किंवा अधिक 
बाबीची निविदा रद्द करण्याचा किंवा प्रसिद्ध करण्यात आलेली पूर्ण निविदा रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
यांनी राखून ठेवलेला आहे. 


अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , अकोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


५३ 


GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AKOLA 

Tender Notice 


Tenders are hereby invalid for the purchase of instruments / equipments for the year 2014-15 given 
below . The tenders shall be submitted in two sealed envelopes by interested manufacturers / suppliers . 
Tender Forms willl be available at the Office of the Dean , w.e.f. 5th December 2014 to 25th December 2014 
between 11-00 a.m. and 4-00 p.m. by paying appropriate fee (Non refundable ). 

Tender Forms will not be available by paying MO / DD / PO . Tender Forms submitted by Post will be 
acctepted . 


Sr. Name of Instruments / equipments 
No. 


No. of 
Item 


Tender Form 

Price 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


1 


1 


1 Operation Table for Gyen 

2 

750 
2 Multipara Monitor 5 para 

2 

750 
3 Drop Infusion Pump 

5 

750 
4 Weighing Machine for Dead Bodies 

1 

500 
5 Suction Machine 

4 

500 
6 Semi Automatic Urine Analyzer 

500 
7 Jet Ventilator 

1 

500 
8 Disaster Trolley 

3 

500 
9 Emergency Crash Card 

6 

750 
10 Pulse Ox Meter 

10 

750 
11 Fowler Beds with Wheel 

5 

250 
12 Ice Land Refrigerators 

1 

750 
13 Video Camera with Recording System 

2 

250 
14 Microtone 

1 

250 
15 Tissue Processor ( Fully Automated ) 

1 

750 
16 Rotary Microtome 

1 

250 
17 Sledge Microtome 

250 
18 B.O.D. Incubator 

1 

250 
19 Automatic Roti Maker 

1 

750 
20 Semi Auto Analyzer 

1 

750 
21 Electrolyte Analyzer 

1 

500 
22 Electrophoresis Slide Horizontal Slide Tank with power pack 1 

250 
23 Poly Acrylamied Jel Electrophoresis with Power pack 

1 

250 
24 Deep Freezer 

1 

500 
25 Digital Micro Analytical Balance with wield shield 

1 

750 
26 Research Centrifuge 32 Tubes 

2 

750 
27 Photo Electric Analog Colorimeter with both OD 

2 

10 
Transmittance . 
28 Biosafety Cabinet Class II 

750 
29 Up Gradation of Central Gas and Suction System 

1 

750 
30 Anesthesia Gas Analyzer 

1 

750 
31 Refrigerators 

10 

500 
32 Ultrasonic Nebuliser 

5 

500 
33 Lectrum Podium Sound system 

3 

500 
Last Date of Tender Acceptance on or before dated 26th December 2014 at 1.00 p.m. and Tender 
Envelope No. 1 will be opened in presence of the representatives of the Tenderer on 29th December 2014 
at 3.00 p.m. Dean , Government Medical College , Akola reserves the right for accept or to reject any tender 
without assigning any reason . 


1 


S. 437./HISR/Gract/88888/88 , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ . 


Dean , 
Government Medical College , Akola . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४/ अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबादकरिता निम्ननिर्देशित दंत यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीनुसार 
उत्पादक , अधिकृत पुरवठादार यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत 


अ . क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


प्रस्तावित 
नग / संख्या 


निविदा फॉर्मची 

किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


DPDC 14-15 टॉप लोडींग ॲटोक्लेव्ह 


२ 


२५० 


२ 


DPDC 14-15 मायक्रो सर्व्हेअर 


२ 


५०० 


३ 


DPDC 14-15 फ्लश ॲटोक्लेव्ह व्हर्टीकल 


३ 


७५० 


४ 


DPDC 14-15 अमलगामीटर 


१ 


२५० 


५ 


२ 


२५० 


६ 


२ 


५०० 


DPDC 14-15 न्यूमॅटीक चिझल 
DPDC 14-15 ॲटोमॅटीक एक्स -रे डेव्हलपर 

( ॲटोमॅटीक फिल्म प्रोसेसर ) 
DPDC 14-15 थमोप्लास्टीसाईड गट्टापर्चा युनिट ( आब्चुरा ३ ) 
DPDC 14-15 इंजेक्टेबल गट्टापर्चाविथ कंडेशेशन . 
DPDC 14-15 सायनस लिफ्ट इन्ट्रुमेंट 


७ 


१ 


२५० 


८ 


१ 


२५० 


९ 


२ 


२५० 


निविदेच्या अटी व शर्तीनिविदेसोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद येथे दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या 
दरम्यान खरेदी शाखेत रोख रक्कम ( ना - परतावा) भरल्यानंतर मिळतील. 

( १) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदा क्रमांक व दिनांक उपरोल्लिखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून निविदा अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय 
व रुग्णालय , औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. 

( २) अधिष्ठाता , शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद यांना निविदेतील परिमाण संख्या कमी किंवा अधिक करण्याचा आणि कोणतेही 
कारण न देता निविदा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे . 

( ३ ) उपस्थित असलेल्या निविदाधारकांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत निविदा उघडण्यात येतील. 
( ४ ) निविदा दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वाजता मा . अधिष्ठाता यांच्या दालनात खरेदी समितीसमोर उघडण्यात येतील . 
( ५ ) निविदाधारकांना अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींना दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी बैठकीस स्वखर्चाने उपस्थित राहता येईल . 


अधिष्ठाता, 
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , 

औरंगाबाद . 
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५५ 


प्रथम मुदतवाढ 


२ . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी निविदा सूचना क्र . आदुवि -७/टेंडर नोटीस / २०१४-१५ / १-३ अन्वये 
ई-निविदा मागविल्या आहेत . त्यापैकी खालील कामासाठी ई-निविदेस पहिली मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 

महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांना संगणक सचिव ( AMCU) पुरवठा, उभारणी व कार्यान्वित करणे- २३५ नग. 
निविदेची कागदपत्रे या वेबसाईट http://mahatenders.gov.in वर दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत पाहता , 
डाऊनलोड व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटमध्ये सादर करता येतील. निविदाकारांनी ते पुरवठा करणार असलेल्या मिल्को टेस्टरचे प्रात्यक्षिक दिनांक २ जानेवारी २०१५ 
रोजी सकाळी ९-०० वाजता वरळी दुग्धशाळेत द्यावयाचे आहे. त्यासाठी त्यांनी वरळी दुग्धशाळेत सदर टेस्टर आणून त्याची उभारणी करावयाची आहे. चाचणी 
समाधानकारक न आढळल्यास संबंधित निविदा नाकारण्यात येईल. निविदा दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी १४-०० वाजता सदर वेबसाईटवर या 
कार्यालयात उघडण्यात येतील . 


हेल्प सपोर्ट टोल फ्री नं . १८००-३०७०-२२३२ . 


मूळ निविदा सूचनेच्या इतर तपशीलात बदल नाही. 
दूरध्वनी क्र . २४ ९ ३७०६४ / ७०८७ / ५९ २९/ ९ ०१३ 


फॅक्स नं . 


२४ ९ ३७२०८ . 


आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय , 
महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय इमारत , 
अब्दुल गफार खान मार्ग, वरळी सी फेस , 
मुंबई ४०००१८ . 


वाय. ई. केरुरे ( भा.प्र.से.), 
आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने . 


FIRST EXTENSION 


On behalf of the Governor of Maharashtra , the undersigned had invited e - Tenders vide Tender Notice 
No. DDC . 7 / Tender Notice /2014-15 / 1-3 , for various works. Out of these First Extension is given for the 
tender of following work : 

Sr. No. 2. - Supply , Installation and Commissioning of AMCU for Milk Co - op. Sanstha at various places 
in Maharashtra_235 Nos . 


Bidding documents can be seen , downloaded and submitted from the website http://mahatenders.gov.in 
upto 31st December 2014 , 17-00 hrs . Demonstration / Trials of the Milko Testers to be supplied by tenderers 
is scheduled on 2nd January 2015 at 9-00 hrs. at Worli Dairy . The tenderers shall provide and install 
the sample unit for this trial. If the trial is found unsuccessful, the tender offer is liable for rejection . 
Tender will be opened on 3rd January 2015 at 14-00 hrs. on this website , in this office . 


Help Support_Toll Free No. 1800-3070-2232 . 


All other details of original tender Notice remain unchanged . 


Y. E. KERURE ( I.A.S.) , 
Dairy Development Commissioner , 

Maharashtra State , Mumbai. 
For and on behalf of the Governor of Maharashtra . 
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महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन , मुंबई 


निविदा सूचना 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई हे त्यांच्या मुंबईतील कार्यालयासाठी रंगीत छायाचित्र साहित्य उदा. 
डिजीटल फोटो प्रिंटींग, विविध आकाराचे अल्बम , विविध आकाराच्या रंगीत छायाचित्रांची छपाई यासाठी दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३-०० 
वाजेपर्यंत पुरवठादारांकडून दोन लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागवित आहेत . निविदेचा विहित नमुना लेखाधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 
१७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन , मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे रुपये ५०० ( ना - परतावा) रोखीने भरून जाहिरात प्रसिद्धी झालेल्या 
दिनांकापासून कार्यालयीन वेळेत प्राप्त करून घेता येईल. निविदा सादर करतांना सोबत चालू वर्षातील भरण्यात आलेल्या आयकर प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे 
आवश्यक आहे . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 

मुंबई. 


DIRECTOR GENERAL OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS, M. S., MUMBAI 


Tender Notice 


The Directorate General of Information and Public Relations, Government of Maharashtra ,Mantralaya , 
Mumbai is inviting two sealed bids tender for the supplies of colour photographs (Digital Photo Printing ) 
and albums for its Office in Mumbai, till 23rd December 2014 upto 3-00 p.m. Prescribed tender forms 
are available from date of publishing the advertisement on payment of Rs. 500 (Non -refundable ) in cash 
in Account Section of the Directorate General of Information and Public Relations, 17th Floor , New 
Administrative Building, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Opp. Mantralaya , Mumbai 400 032 
during office hours . It is necessary to attach Income Tax Certificate of the current year , along with the 
tender form . 


Director General , 
Information and Public Relations . 


१ 


क्र . वृत्त / १०२०१४ / छ.चि.ख./ का -२/ १००८ , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४. 


Mumbai. 


SECONDEXTENSION 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


TenderEnquiryT.E.No.Desk-II-B/Sty2014-15undertwobidsystemPublishedintheMaharashtraGovernmentGazette,Part-II(Supplement), dated16thOctober2014onPageNo.19forPurchaseofStationeryItemsisextended. 


SealedTendersinform A and B areinvitedforPurchaseofStationeryItems,fortheyear2014-15asperdetailsmentionedbelowand ^TenderFormshouldreachthisOfficeonorbeforethedatesmentionedbelowtill2-00p.m.: 


DescriptionofStores 


Unit 


Duedate 


T.E. No. 


FreeSample 


Items No. 


TenderForm 

Fee 


Numberor 

Quantity (Approximately) 

(4) 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


RESERVEDFORS.S.I.UNIT 


Rs. 


2924 


Kg. 


24thDecember2014 


750 


Pks.of250gms. 


794 


Nos. 


10 


6Nos. 


» 


7323 


Nos. 


750 


6Nos. 


1S-67SealingWaxSuperiorRed 

(WithI.S.I.Specification) 
2S-95BrushesHardforTypewriters 

(WithI.S.I.Specification) 
3S-130InkFluidforRubberStampsViolet 

(WithI.S.I.Specification) 4S-131PadsforRubberStamp 

(WithI.S.I.Specification) 5S-64PinsPaperStraight 

(WithI.S.I.Specification) RESERVEDFORI.S.I.MARK 
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11507 


Nos. 


750 


6Nos. 


1783 


Kg. 


750 


Pks.of250gms. 


12 


S-115 


200 


Nos. 


24thDecember2014 


10 


6Nos. 


13 


S-117 


InkDuplicatingBlackforDrumTypeDuplicators InkDuplicatingBlackforTwinCylinder RotarytypeDuplicators. 


388 


Nos. 


10 


6Nos. 


GENERAL 


27 


S-174 


PenKnives 


1465 


Nos. 


24thDecember2014 


10 


6Nos. 


28 


S-180 


RulersWoodenFlat 


2550 


Nos. 


250 


6Nos. 


N.B.-FreeSampleofeachitemshouldbesubmittedwithTechnicalTender“A”,abovementionedQuantityisApproximately. 


46 


2h 


PrescribedTenderFormwillbeavailableatthecounteroftheGovernmentBookDepot,NearCharniRoadRailwayStation,NetajiSubhash Marg,Mumbai400004onpaymentofTenderFormFee(Non-refundable)onanyworkingdaybetween10-00a.m.and4-30p.m.Tenderersshould submittheirsealedquotationsintheOriginalPrescribedTenderForms A and B alongwithDuplicateCopy(XeroxCopy)andwithaCoveringLetter attachedtherewith.NoTenderFormFeewillbeacceptedinlieuofthePrescribedTenderForm.EnvelopecontainingTenderForms A and B shouldbesuperscribedasTechnicalTenderandCommercialTenderrespectively.Boththetendersshouldinvariablybesentinseparatecovers/envelopes. TechnicalTenderswillbeopenedonthe24thDecember2014inthepresenceofthoseTenderersortheirAuthorisedNomineeswhowishtobepresent. CommercialTenderswillbeopenedlateroninpresenceofthoseTendererswhoseTechnicalTendersinForm‘A’arefoundsuitableafterevaluation. Postaldelaywillnotbecondoned.QuotationbyTelegram/Telexwillnotbeconsidered. 

Visitusonhttp://dgps.maharashtra.gov.in 


Director, GovernmentPrintingandStationery,Mumbai. 
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संचालक , शासन मुद्रण , लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , मुंबई 


ई-निविदा सूचना 


संचालक , शासन मुद्रण , लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , मुंबई हे “विधानमंडळ/ शासन दैनंदिनी-२०१५ करीता कव्हर ” च्या 
खरेदीकरिता दोन लिफाफे ( टू बीड ) पद्धतीने ई-निविदा मागवीत आहेत . 


अनुक्रमांक 

तपशील 
( १ ) 

( २ ) 
ई- निविदा सूचना बघणे व विक्री कालावधी 


१ 


२ 


निविदा तयार करण्याचा कालावधी 


३ 


निविदा बंद करण्याचा कालावधी 


दिनांक व वेळ 

( ३ ) 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १२-०१ ते 

दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १२-०१ ते 

दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०१ ते 

सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी १७-०१ ते 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०१ ते 

सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत . 
तांत्रिक निविदेच्या मूल्यमापनानंतर कळविण्यात येईल . 


४ 


निविदा सादर करण्याचा कालावधी 


" अ " तांत्रिक निविदा उघडणे 


६ 


" ब " वाणिज्य निविदा उघडणे 


खरेदी साहित्याचा तपशील 


कामाचे ( खरेदीचे) संक्षिप्त वर्णन 


परिमाण 


युनिट 


निविदा 


निविदा चौकशी 

क्रमांक 
( १ ) 


प्रपत्र शुल्क 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( रुपये) 


१००० 


१७ 


नग 


शासन दैनंदिनी-२०१५ करीता आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारची डायरी कव्हर्स 
( अ ) मरुन डिल्कस डायरी कव्हर वीथ स्ट्रॉ बोर्ड अॅण्ड फोम ऑन 

२०० नग 
बोथ साईड 
( आ ) बफ डेस्क डायरी कव्हर ( वीथ स्ट्रॉ बोर्ड ) 

१२५०० नग 
( इ ) ब्राऊन डेस्क डायरी कव्हर (वीथ आऊट स्ट्रॉ बोर्ड ) 

२८००० नग 
विधानमंडळ दैनंदिनी-२०१५ करीता आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारची डायरी कव्हर्स 
( अ ) विधानसभा ( असेंबली) डायरी कव्हर 

१४१० 
(ब्लॅक फोम वीथ स्ट्रॉ बोर्ड ऑन बोथ साईड वीथ 

ग्रीन स्ट्रिप इन मिडल ) . 
( आ ) विधानपरिषद ( काऊन्सिल) डायरी कव्हर 

९ १० नग 
( ब्लॅक फोम वीथ स्ट्रॉ बोर्ड ऑन बोथ साईड वीथ रेड स्ट्रिप 

इन मिडल ). 
( इ ) ग्रीन डेस्क डायरी कव्हर (वीथ आऊट स्ट्रॉ बोर्ड फॉर एम.एल.ए.) 

१४०० नग 
( ई ) ग्रीन पॅकेट डायरी कव्हर फॉर असेंबली (विधानसभा ) 

१२०० नग 
( उ ) रेड पॅकेट डायरी कव्हर फॉर काऊन्सिल (विधानपरिषद ) 

५०० नग 
रेड डिलक्स डायरी कव्हर ( वीथ स्ट्रॉ बोर्ड ) फॉर सेक्रेटरी 

२ ९ ०० नग 


१८ 


१००० 


१ ९ 


७५० 


टीप .- सर्व नमुने दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४-०० वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी कार्यालयात सादर करावे. 
२ . निविदा चौकशीतील अधिक माहितीकरिता 

इच्छुक 

निविदाकारांना https://maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर संपर्क 
साधावा . 

३ . निविदा प्रपत्र शुल्क , प्रतिभूती ठेव किंवा इतर कोणत्याही स्पष्टीकरणाकरिता निविदाकारांनी संकेतस्थळ 
https://dgps.maharashtra.etenders.in सहायता कक्ष -सिफि नेक्सटेंडर्स ०२०-३०१८७५०० ई-मेल support.gom@nextenders.com 
किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२३६३२६९ ३ विस्तार क्रमांक ११८ शी संपर्क साधावा . 
भाग दोन ( पुरवणी ) -८ अ 


६० 
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४ . 


संचालक , शासन मुद्रण व लेखनसामग्री , मुंबई ४०० ००४ यांनी निविदेतील मुद्रणसामग्रीची संख्या कमी/ अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा रद्द / नाकरण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. 
५ . पत्रव्यवहाराकरिता संपर्क व्यक्ती व पत्ता 

संचालक , शासन मुद्रण व लेखनसामग्री , संचालनालय , 
२१-ए , नेताजी सुभाष रोड , चर्नी रोड ( प.), मुंबई ४०० ००४ ( महाराष्ट्र राज्य ), 
फॅक्स क्रमांक ०२२-२३६९ ००६३, दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२३६१२०७७ 
ई -मेल पत्ता : dgpsmumbai@yahoo.co.in 


संचालक , 
शासन मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई . 


क्र . 


कार्या-२ ब / पीएसटी-१ / दैनंदिनी-२०१५/ २०१४-१५/ २४५६ , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार 

ते बुधवार , 

डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 
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DIRECTOR , DIRECTORATE GOVERNMENT PRINTING AND STATIONERY, 

MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


e - Tender Notice 


Directorate Government Printing and Stationery, Mumbai hereby invites online bids in two part system 
for purchase of Paper of following variety /group of Paper on Quantity Contract/Rate Contract from Paper Mills 
or their Authorized Dealers as per the key dates mentioned below : 
1 . Period of download of Tender Form 

From 12-01 hours on 12th December 2014 

upto 23-00 hours on 1st January 2015 . 
2 . Period of Bid Preparation and Hash Submission From 12-01 hours on 12th December 2014 

upto 23-00 hours on 1st January 2015 . 
3 . Period of Closing for Bid 

From 23-01 hours on 1st January 2015 

upto 12-00 hours on 1st January 2015 . 
4 . Period of submission of Bids online 

From 12-01 hours on 2nd January 2015 

upto 16-00 hours on 3rd January 2015 . 
5 . Bid opening (Envelop No. 1) 

From 16-01 hours on 3rd January 2015 

upto 17-00 hours on 3rd January 2015 . 
Details of Papers 


Item 
No. 


Description of Variety /Group 


Unit 


Remarks 


Approximate 

Number or 
Quantity in M. T. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


QC -IV Craft Paper. - 

(6 ) 61 x 86 cms. 44.6 kgs . 170 GSM 
( c ) 61 x 86 cms. 23.6 kgs . 90 GSM (Ribbed ) 


50 
10 


KG 
KG 


Tender Full Size Sample TEN 
Sheet of each specified G.S.M. 
Size must be alongwith 
Tender Form “ A ” 


QC - VIII Foreign Art Paper. 

(A) 63.5 x 91 cm . 49.9 Kg. 310 GSM (Art Card ) 


05 


KG 


Tender Full Size Sample TEN 
Sheet of each specified G.S.M. 
Size must be alongwith 
Tender Form " A " 


18 


KG 


21 


KG 


QC -XIII Straw Board. 

( a ) 61 x 86 cm . 47 DKG 
(6 ) 61 x 86 cm . 79 DKG 
( c ) 61 x 86 cm . 91 DKG 
Mil Board . 
( a ) 45.5 x 62.5 cm . 1700 GSM 


Tender Full Size Sample TEN 
Sheet of each specified G.S.M. 
Size must be alongwith 
Tender Form “ A ” 


17 


KG 


10 


KG 


1. The Tenders for the above mentioned items are processed using the Electronic Tendering System on 
the Portal http://dgps.maharashtra.etenders.in as per the key dates mentioned on the Portal. The Tenders 
shall be available to the interested Bidders for download from 12th December 2014 . 

The Bidders are required to download the Tender Forms for the above items online and also submit their 
Bids for these items only online (except for Tender Form Fees Rs. 2,000 (Non -refundable ) remmited in cash at 
Government Book Depot, 21A , Netaji Subhash Marg , CharniRoad ,Mumbai 400 004 and furnish Earnest Money 
Deposit Rs. 5,000 and Lab . Test Rs. 2,000 by way of Demand Draft in favour of Director , Government Printing 
and Stationery, Mumbai] on or before 31st December 2014.Manual Bids for these items shall not be considered 
in any circumstances . 

2. The various activities required to be executed by the Bidders to submit their online Bids for these 
items are time and date locked . The Bidders are requested to execute all the activities related to their bids 
within the prescribed time limits (key dates) for each stage . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


3. Bidders participating in the online tendering process are required to pay Rs. 1,038 (Rupees One Thou 
sand thirty - eight only ) towards service charges . The amount is required to be paid online using Credit Cards/ 
Debit Cards/ Internet Banking Accounts /Cash Cards. 

4. Bidders are required to sign thebid data using Class- II/ Class- III digital Certificate . The Bidders may 
procure the Digital Certificate in the name of the authorised representative of the Organization at the earlist. 
Bidders who may need to procure Digital Certificates may contact Sify Nextenders on 020-4146 6666 or 022-2661 
1117 , 2661 1287 , Ext . 25/26 . 

5. An Awareness workshop on the implementation ofElectronic Tendering System has been arranged for 
all the interested Bidders on 23rd December 2014 at the above office at 12-00 a.m. Tenderers are requested to 
attend the workshop for clarification of queries and understanding the process of online tendering, including the 
necessary pre - requisits . 

6. The Directorate , Government Printing and Stationery, reserves the right to increase or decrease the 
quantity of tendered paper and reserves the right to reject the tender without any reason thereto . 

For any further assistance regarding the process of Electronic Tendering System , the Bidders may please 
contact the Helpdesk Support Team of Sify -Nextenders on 020-4146 6666. For further information , please visit 
http://dgps.maharashtra.etenders.in 


SHICH Orif - pa / FMG ORG / 388 & / 88-84 , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


Director, 
Government Printing and Stationery , 

Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 
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प्रथम मुदतवाढ 


कोल्हापूर विभाग , यांचेकडील क वर्ग रद्दी कागद दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीत 
उचलण्यासाठी मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने पुढे दर्शविलेल्या दिनांकास दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील . तांत्रिक निविदा 
त्याच दिवशी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येतील . तांत्रिक निविदेतील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्यानंतर विधिग्राह्य ठरलेल्या व्यापारी निविदा 
उघडण्यासाठी नंतर कळविण्यात येईल . 


संपूर्ण तपशीलाबाबत शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, चर्नी रोड , मुंबई ४०० ००४ येथील संबंधित अधिकारीवर्गाशी संपर्क 


साधावा. 


निविदा प्रपत्राची किंमत 


विभाग 
( १ ) 


निविदा किंमत 

( २ ) 


निविदा उघडण्याची तारीख 

( ३ ) 


रुपये 


कोल्हापूर विभाग 

क वर्ग 


५०० 


ना - परतावा रक्कम 


३१ डिसेंबर २०१४ 


विहित निविदा नमुने निविदेच्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या अटी व शर्तीसह शासकीय ग्रंथागार, चर्नी रोड स्टेशनजवळ, मुंबई ४०० ००४ 
कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०-०० ते ४-३० वाजेपर्यंत , निविदेसमोर दर्शविलेल्या किंमतीस ( परत न मिळणाऱ्या ) विक्रीस उपलब्ध आहेत . 


संचालक , 
शासन मुद्रण व लेखनसामग्री, मुंबई . 
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